2е1епеІ8кі  (М»)  Сотрагізоп  о і ЬоЪ  ЪаіЪз,  рііосагріп,  апсі  ЪоЪ 
ЬтепЪаЪіопз  іп  перЬгШз  [іп  Еиззіап] , 8ѵо.  8Ѣ.  Р.,  1886 


ДЛЯ  ИЗУЧЕНІЯ  СРАВНИТЕЛЬНАГО  ДѢЙСТВІЯ 

ГОРЯЧИХЪ  БАННЪ.  ПИЛОКАРПИНА 


и: 


ГОРЯЧИХЪ  ОБЕРТЫВАНІЙ  V НЕФРИТИКО 


— 

Д2ССВРТАЗДЯ 

на  степень  Доктора  ^Медицины 

М ЗЕЛЕНЕЦКАГО. 

(/Л  і 7Я  м </к^ 


Ь, 


-0»М 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  Г& В 

Типографія  и ЛитограФія  А.  Пожаровой,  Загородный  проспектъ,  домъ  № 8 

ІЧЧ«. 


Ч/ 


ДЛЯ  ИЗУЧЕНІЯ  СРАВНИТЕЛЬНАГО  ДѢЙСТВІЯ 


ГОРЯЧИХЪ  ВАННЪ.  ПИЛОКАРПИНА 


и: 


ГОРЯЧИМ  ОБЕРТЫШШ  I НЕФРИШОВ 


диссжртацхя 

на  степень  Доктора-Медицины 

М.  ЗЕЛЕНЕЦКАГО. 


С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

'ииографія  и ЛитограФія  А.  Пожаровой,  Загородный  проспектъ,  домъ  № 8. 


1КМ*. 


Докторскую  диссертацію  лекаря  Зелеыецкаго  подъ  заглавіемъ  «Мате- 
ріалы для  изученія  сравнительнаго  дѣйствія  горячихъ  ваннъ,  пило- 
карпина и горячихъ  обертываній  у нефритпковъ»  печатать  разрѣшается 
съ  тѣмъ,  чтобы  по  отпечатаніп  оной  было  представлено  въ  Конференцію 
Императорской  военно-медпцинской  Академіи  500  экземпляровъ  ея. 
С.-Петербургъ,  Апрѣля  7 дня,  1886  года. 


Ученый  Секретарь  В.  Пашутинъ . 


Мысль  уменьшить  водянку  посредствомъ  усиленной  отдачи 
воды  кожею  такъ  естественно  приходитъ  на  умъ,  что  неуди- 
вительно, если  мы  еще  у Греческихъ  и Римскихъ  врачей  нахо- 
димъ указанія  относительно  методовъ  для  выполненія  этой  за- 
дачи х).  Греческіе  и Римскіе  врачи  рекомендовали  для  достиженія 
этой  цѣли:  1)  усиленныя  тѣлесныя  движенія  2)  подвергали  боль- 
ныхъ инсоляціи  В)  клали  въ  нагрѣтый  солнцемъ  песокъ  и 4)  за- 
вертывали въ  сильно  нагрѣтыя  шкуры  и пр.  Водяныхъ  ваннъ 
вообще  не  примѣняли  первое  время  и указанія  на  нихъ  мы  на- 
ходимъ только  у позцнѣйпшхъ  авторовъ.  Припарки  и пластыри 
для  возбужденія  дѣятельности  кожи  принадлежали  къ  самымъ  лю- 
бимымъ средствамъ  до  XIII  вѣка  нашей  эры  и мы  находимъ 
многочисленные  и часто  очень  сложные  рецепты  для  приготовленія 
ихъ.  На  основаніи  скудныхъ  данныхъ  относительно  больныхъ,  кото- 
рые подвергались  вышеозначеннымъ  процедурамъ,  трудно  сказать,  съ 
какого  рода  водянками  имѣлось  дѣло.  Одновременно  съ  потогон- 
нымъ леченіемъ  врачи  заставляли  больныхъ  воздерживаться  отъ 
жидкой  и даже  твердой  пищи  и ходятъ  характерные  разсказы  о 
томъ,  къ  чему  приводила  такая  строгая  діэта.  Въ  средніе  вѣка 
мы  находимъ  хотя  рѣдкія,  но  достовѣрныя  указанія  на  то,  что 
потогонное  леченіе  было  примѣняемо.  Систематическую  же  обра- 
ботку вопроса  о леченіи  водянокъ  мы  находимъ  только  съ  на- 
чала новыхъ  вѣковъ 

8сЬепк  ѵопОгаІепЪег^,  (ОЪзегѵаНопиттейісапші,  Т.  I.  ГгапсоГ 
1600  ИЪ.  III)  довольно  подробно  описывая  леченіе  водянокъ,  между 
прочимъ  говоритъ  „ ргітшп  езі  іп  іоіегапйо  зШ  сопзІапНа...  АПегшп 
еі  Іеге  тахітшп  егіі  висіог,  диет  диошосіодшідие,  диапіит  Гіегі  ро- 
ІегіЦ  ехіогдиеге  орогіеіЛ  За  тѣмъ  онъ  трактуетъ  о способахъ 
вызыванія  пота  какъ  внутренними,  такъ  и наружными  средствами 
п въ  числѣ  другихъ  средствъ  предлагаетъ  класть  больнаго  въ 
печь,  изъ  которой  только  что  вынули  хлѣбы,  а также  обкла- 
дывать опухшіе  ноги  мѣшками  съ  горячимъ  пескомъ  илп  золой. 
Наилучшимъ  средствомъ  онъ  считаетъ  паровыя  ванны. 


4)  При  составленіи  историческаго  очерка  я пользовался  работою  С.  ІлеЪегтеізіег’а, 
Рга&ег  УіегіедаЬгззсЬгіН;  1861.  і.  ЬХХІІ. 
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ВоегЪаѵе  (соттепіагіа  іп  Н.  ВоегЪаѵе  аіогівтов.  і.  IV.  1765) 
рекомендуеіъ  соединять  потогонное  леченіе  съ  энергическимъ  го- 
лоданіемъ и жаждой. 

\Ѵап  8\ѵіе1еп  (1765)  мало  полагается  на  потогонные  методы 
леченія  и считаетъ  ванны,  рекомендуемыя  8сЪепк’омъ  опаснымъ 
средствомъ.  Самъ  онъ  тѣмъ  не  менѣе  употреблялъ  потогонный 
методъ  (прикладыванія  горячихъ  кирпичей). 

1.  Реіег  Ггапк  (ВеЬапсПші^  йег  КгапкЪеііеп  йег  МепвсЪеп 
ИеЪегв.  ѵоп  8оЪегпЪеіт.  Вегі.  1831)  замѣчаетъ,  что  энергиче- 
ская діэта,  предложенная  многими  врачами,  труднѣе  переносится, 
чѣмъ  сама  болѣзнь.  Самъ  онъ  рекомендуетъ  тѣлесныя  движенія, 
растиранія  и теплыя  ванны. 

Въ  тоже  время  мы  должны  замѣтить,  что  въ  народной  меди- 
цинѣ постоянно  употреблялись  потогонные  методы  леченія. 

Великія  изслѣдованія  Вгі^Са  дали  новый  толчекъ  для  разра- 
ботки шаткихъ  и неопредѣленныхъ  въ  то  время  методовъ  пото- 
гоннаго леченія.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  разъ  была  доказана  связь 
между  водянкою  и почечными  заболѣваніями,  а также  и то,  что 
часто  пораженію  предшествуетъ  инсультъ  на  кожу  (охлажденіе), 
то  понятно  возбужденіе  функціи  кожи  считали  удовлетворяющимъ 
причинному  показанію. 

Особенно  ревностнаго  поклонника  потогоннаго  леченія  мы  ви- 
димъ въ  ОвЪогп’ѣ  *).  Онъ  рекомендуетъ  и внутреннія  потогонныя 
средства  и паровыя  ванны,  горячіе  мѣшки  для  прикладыванія, 
а кромѣ  того — венесекціи,  піявки  и мушки.  По  заявленіямъ  ОвЪогпе’а, 
если  только  теченіе  водянки  не  осложнялось  какою  нибудь  дру- 
гою болѣзнію,  то  съ  примѣненіемъ  потогоннаго  метода  и съ  вы- 
зовомъ потоотдѣленія  наступало  улучшеніе  симптомовъ  и выздо- 
ровленіе. По  во  первыхъ  приводимые  имъ  случаи  не  даютъ  точ- 
наго понятія  о характерѣ  и ходѣ  болѣзней,  во  вторыхъ  онъ 
считалъ  выздоровѣвшими  тѣхъ  больныхъ,  у которыхъ  исчезла 
водянка,  такъ  что,  просматривая  его  наблюденія,  мы  видимъ,  что 
только  про  одного  больнаго  (изъ  36)  можно  съ  вѣроятностью 
сказать,  что  онъ  излечился. 

Послѣдователи  ОвЪогпе’а,  примѣняя  потогонныя  методы,  да- 
леко не  получали  столь  благопріятныхъ  результатовъ,  какъ 
ОвЪогпе. 

Вгі^М *  2)  не  вѣритъ  въ  возможность  кореннаго  излечен  ія 
почечнаго  заболѣванія  потогонными  методами.  Изъ  потогонныхъ 


*)  РаИюІоо-іе  иаЯ  ТКегаріе  йег  ѴѴаззегзисЫ;.  ІГеЬегз.  пасіі  йег  2.  ,Аиз§-.  ѵоп 
8оег.  Ьеіргі^.  1840. 

2)  Сгиу’з  Нозрііаі  Керогіз.  1837 — 1840. 


методовъ  Вгі^Ьі  часто  выбиралъ  теплыя  ванны.  СопсІШо  зіпе 
ди  а поп  выздоровленія  онъ  считаетъ  лежаніе  въ  постелѣ  и из- 
бѣганіе холодной  атмосферы. 

СЬгІ8Іі8оп  *)  хотя  не  отрицаетъ  хорошихъ  результатовъ  отъ 
одного  потогоннаго  леченія,  однако  предпочитаетъ  ему  одновре- 
менное употребленіе  слабительныхъ  и мочегонныхъ. 

Ріоггу  -)  предложилъ  замѣнить  потогонные  методы  лишеніемъ 
всякой  жидкой  пищи,  но  этотъ  способъ,  понятно,  вслѣдствіе  за- 
трудненнаго мочеотдѣленія  и кожеотдѣленія,  могъ  только  ухуд- 
шать болѣзнь. 

Гог&еі  3)  лечплъ  потогоннымъ  методомъ  60  брайтиковъ  съ 
водянкою.  Въ  30-тп  случаяхъ  водянка  подъ  вліяніемъ  паро- 
выхъ ваннъ  п молочнаго  леченія  совсѣмъ  псчесла,  но  бѣлокъ  въ 
мочѣ  не  уменьшался. 

ГгегісЬз  4)  отрицаетъ  возможность  радикальнаго  излеченія 
Брайтовой  болѣзни  подъ  вліяніемъ  потогоннаго  леченія,  но  тѣмъ 
не  менѣе  все  же  совѣтуетъ  примѣненіе  его  въ  видѣ  паровыхъ  и 
теплыхъ  ваннъ  и т.  д. 

Въ  1861  г.  появился  капитальный  трудъ  ЬіеЬегшеізіег’а  5), 
гдѣ  онъ  приводитъ  наблюденія  надъ  6 брайтиками,  подвергну- 
тыми вліянію  потогоннаго  метода  слѣдующимъ  образомъ:  больной 
сажался  въ  ванну  въ  38°С  на  1 2/ъ—  1 часъ  и въ  это  время  по- 
степеннымъ подливаніемъ  горячей  воды  1°  ванны  доводилась  до 
42сС.  Послѣ  ванны  больнаго  быстро  завертывали  въ  нагрѣтыя 
шерстяныя  одѣяла  на  1 — 2 часа,'  за  тѣмъ  больной  обтирался 
нагрѣтой  простыней  и ложился  въ  нагрѣтую  постель.  При  такомъ 
медотѣ  шіпіпшт  потери  вѣса=313  &тш. , шахішиш=2500,  а въ 
одномъ  случаѣ  потеря  достигла  величины  8387  °тт.  На  основа- 
ніи своихъ  наблюденій  ЫеЪегшеізіег  приходитъ  къ  слѣдующимъ 
выводамъ:  1)  Количество  бѣлка  въ  мочѣ  не  увеличивалось  и 
слѣд.  ухудшенія  почечнаго  страданія  не  было.  2)  Водянка  въ 
двухъ  случаяхъ  совершенно  псчесла,  въ  трехъ  значительно  умень- 
шилась, въ  одномъ  же  наблюдалось  только  временное  умень- 
шеніе водянки,  которая  потомъ  снова  начала  увеличиваться.  3) 
Аппетитъ  и общее  состояніе  значительно  улучшились  (въ  одномъ 
случаѣ  это  было  только  кратковременное  улучшеніе)  4)  Психиче- 
кое  состояніе  и самочувствіе  больныхъ  также  улучшились  въ 

О ИеЪег  сііе  Огапиіаг-Епіагішід  Лег  Шегеп.  \Ѵіеп  1841.  ІІеЪегз.  ѵоп  Меуег. 

2)  Тгаііё  Ле  тёЛесте  ргаіщие  і.  VI.  Рагіз.  1845. 

3)  Рга^ег  ѴіегіеуаІігззсЬгіП  4.  XVII.  1848.  АпаІесЬеп.  стр.  47. 

4)  Біе  Вп^Ы’зсЪе  ШегепкгаокЬеН  ииЛ  Легеп  Ве1іапЛ1іт<р  Вгаиизсііѵѵеі^.  1851. 

б)  Біе  БіарЪогезе  Ъеі  сЬгопізсІіеш  МогЪиз  ВгігЬкіі,  Рга!?.  ѴіегІеІіаІігззсІігіП, 

і.  ЬХХІІ  1861. 
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значительной  степени.  5)  Затрудненное  дыханіе  (отъ  водянки  и 
отъ  пораженія  дыхательныхъ  путей)  въ  значительной  мѣрѣ  было 
устранено.  Отсюда  авторъ  заключаетъ,  что  потогонное  лечепіе 
представляетъ  по  крайней  мѣрѣ  очень  хорошее  симптоматическое 
средство  при  хронической  Брайтовой  болѣзни. 

Мешу  х)  въ  своемъ  руководствѣ  по  гидротерапіи  предлагаетъ 
новый  способъ  потогоннаго  леченія:  больной,  совсѣмъ  раздѣтый, 
садится  въ  кресло,  укутывается  за  исключеніемъ  головы  въ  два 
одѣяла,  при  чемъ  одѣяла  должны  отстоять  отъ  тѣла  больного:, 
сверху  одѣяла  кладется  какая  пибудь  непромокаемая  матерія, 
подъ  кресло  ставятъ  спиртовыя  горѣлки  н зажигаютъ.  Больной 
такимъ  образомъ  будетъ  находиться  въ  атмосферѣ  съі°  въ  40 — 
45°С  (потогонныя  ванны)  или  съ  і°  въ  50-55°  (отвлекающія 
ванны).  Повышеніе  і°  тѣла  при  этомъ  достигаетъ  1 — 3°.  Когда 
наступитъ  потоотдѣленіе,  то  отворяютъ  окно,  чтобы  больной  ды- 
шалъ чистымъ,  свѣжимъ  воздухомъ  и кромѣ  того  больному 
даютъ  прохладное  питье.  При  такой  обстановкѣ  сеансъ  можетъ 
длиться  очень  много  времени  и,  по  мнѣнію  Мешу,  въ  этомъ 
способѣ  леченія  мы  имѣемъ  средство,  не  представляющее  ни- 
какихъ опасностей,  непроизводящее  никакихъ  непріятныхъ  ощу- 
щеній у больного,  но  дающее  тотъ  же  эффектъ,  какъ  горячая 
водяная  ванна  или  паровая  баня. 

2іеш88еп *  2)  считаетъ  наилучшимъ  потогоннымъ  средствомъ 
горячія  ванны  по  ІлеЪегтеізіег’у  съ  тою  только  разницею,  что 
онъ  предлагаетъ,  чтобы  между  тѣломъ  больного  и шерстяными 
одѣялами  находилась,  во  избѣжаніе  раздраженія,  тоненькая  про- 
стыня. Если  почему-либо  нельзя  употребить  ванны,  то  вмѣсто 
нихъ  Хіешззеп  предлагаетъ  Прпстнпцевскія  обертыванія  только 
простыней,  смоченною  въ  горячей  водѣ,  но  эффектъ  такого  обер- 
тыванія далеко  не  такъ  значителенъ,  какъ  эффектъ  горячихъ 
ваннъ.  Далѣе  авторъ  говоритъ,  что  весьма  возможно,  что  пер- 
вые сеансы  потогоннаго  леченія  не  дадутъ  никакого  результата, 
но  повторнымъ  методическимъ  примѣненіемъ  этого  леченія 
можно  заставить  больныхъ  терять  по  нѣсколько  фунтовъ  въ 
каждый  сеансъ. 

В.  КосеЫег  3)  замѣчаетъ,  что  не  во  всѣхъ  случаяхъ  при 
потогонныхъ  способахъ  можно  достигнуть  усиленнаго  потѣнія  и 
что,  если  бы  и удалось  достигнуть  его,  то  это  вовсе  не  гаран- 


*)  Тгаііё  іЬёгареиПпие  еі  сііпідие  йЪуйгоШёгаріе.  Рагіз.  1866. 

2)  ВіарЬогезе  Ъеі  ТѵаззегзисШ.  Г>еи1зс1і.  Агсіііѵ  Г.  кііпізсііе  МесИсіп  1867.  і.  II. 

3)  НашІЬисЬ  <1ег  зресіеііеп  ТЬегаріе.  ТйЬіп§-.  1868. 
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тируетъ  непремѣнно  псчезанія  водянки  или  уничтоженія  основ- 
наго страданія. 

ЪенЬе  х)  дѣлалъ  надъ  собою  опыты  съ  горячими  ваннами  по 
способу  2іет88еп?а,  приведши  себя  предварительно  въ  состояніе 
азотистаго  равновѣсія.  Изслѣдуя  потъ  и мочу,  онъ  нашелъ,  что 
въ  поту  содержаніе  мочевины,  хлора  и фосфорной  кислоты  было 
увеличено  въ  сравненіи  съ  обыкновеннымъ  содержаніемъ,  а въ 
мочѣ  количество  этихъ  самыхъ  веществъ  было  соотвѣтственно 
уменьшено  и такимъ  образомъ  выяснился  антогонизмъ  между 
кожею  и почками  относительно  выдѣленія  этихъ  веществъ.  При 
своихъ  опытахъ  Ьепѣе  терялъ  въ  вѣсѣ  отъ  800  — 1000  &гш. 
въ  сеансъ.  Въ  виду  того,  что  ванны  по  2іеш88еп’у  трудно  перено- 
сятся нѣкоторыми  больными,  онъ  предлагаетъ  въ  случаѣ  такпхъ 
больныхъ  употреблять  мѣстныя  ванны  напр.  ногъ  съ  послѣдую- 
щимъ обертываніемъ  въ  одѣяла. 

Демьянковъ *  2),  изслѣдуя  дѣйствіе  сухихъ  воздушныхъ  и го- 
рячихъ водяныхъ  ваннъ,  нашелъ,  что  тѣмъ  и другимъ  способомъ 
можно  значительно  уменьшить  водянку  и точно  также  можно  до- 
стигнуть уменьшенія  количества  патологическихъ  частей  мочи. 
Сравнивая  оба  потогонныя  средства,  онъ  находитъ,  что  во  1-хъ 
сухія  ванны  обусловливаютъ  большее  потѣніе  и испареніе  и 
ведутъ  къ  большей  потерѣ  вѣса  (до  500  &гш.  въ  ваннѣ  и до 
3000  въ  сутки),  чѣмъ  водяныя  ванны  (потеря  вѣса  до  270  въ 
ваннѣ  и до  600  въ  сутки),  во  2-хъ  при  водяныхъ  ваннахъ  коли- 
чество мочи  увеличивается  гораздо  значительнѣе,  чѣмъ  прп  су- 
хихъ. Количество  мочевины  увеличивается  въ  процентномъ  отно- 
шеніи. 3)  Утреннія  ванны,  вызывающія  большую  испарину, 
переносятся  больными  легче,  чѣмъ  вечернія.  4)  Больные  труднѣе 
переносятъ,  скорѣе  и сильнѣе  слабѣютъ  въ  водяныхъ  ваннахъ, 
чѣмъ  въ  сухихъ. 

Вагіеіз  3)  считаетъ  самымъ  лучшимъ  средствомъ  противъ 
Брайтовой  болѣзни— это  пребываніе  въ  постелѣ  и методическое 
потогонное  лѣченіе,  ‘съ  помощію  котораго,  по  мнѣнію  автора,  не 
только  уничтожается  водянка,  но  даже  улучшается  состояніе  по- 
чекъ, хотя  бы  они  были  поражены  хроническимъ  воспалитель- 
нымъ процессомъ.  Изъ  всѣхъ  способовъ  потѣнія  Ваіѣеіз  считаетъ 
самымъ  удобнымъ  и самымъ  дѣйствительнымъ  римско-ирландскую 


*)  ГГеЪег  йеп  Ап1:а§-опІ8ти$  2\ѵізе1іеіі  Нагп-ишІ-8сЬ\ѵеІ88есгеііоіі.  АгсЪ.  1.  кііп. 
Месіісіп.  і.  VII.  1870. 

3)  Архивъ  клиники  внутреннихъ  болѣзней.  С.  П.  Боткина,  т.  V.  выпускъ  11. 

3)  Руководство  къ  частной  Патологіи  и Терапіи  Цимсена  Т.  9.  Русскій  пере- 
водъ, 1880  г. 


6 


баню,  гдѣ  безъ  всякихъ  непріятностей  для  больного  потеря  въ 
вѣсѣ  можетъ  дойти  до  2 кило.  Противъ  русской  бани  Ваіѣеів 
возражаетъ,  что  она  учащаетъ  пульсъ  и дыханіе,  а также  по- 
вышаетъ температуру  тѣла.  Если  нельзя  найти  римско-ирландской 
бани  или  ванны,  то  можно  довольствоваться  влажными  оберты- 
ваніями, хотя  они  далеко  не  такъ  дѣйствительны,  какъ  баня 
или  ванна. 

ЛУіпіегпЕя  1),  разбирая  различные  потогонные  методы,  осо- 
бенно рекомендуетъ  потовые  ящики,  потому  что  больпой,  поса- 
женный въ  ящикъ,  вдыхаетъ  свѣжій  воздухъ  и чрезъ  это  отсут- 
ствуетъ усиленный  приливъ  крови  къ  легкимъ.  Переходя  къ  су- 
химъ обертываніямъ,  ЧѴМегтІж  замѣчаетъ,  что  хотя  при  нпхъ 
возбужденіе  органовъ  дыханія  п кровообращенія  меньше,  но  за 
то  и эффектъ  слабѣе.  Послѣ  предварительной  трудной  прогулки 
методическое  примѣненіе  сухихъ  обертываній  значительно  увели- 
чиваетъ ихъ  эффектъ. 

Оеіѣеі  2),  разбирая  методы  потогоннаго  леченія,  находитъ, 
что  самый  дѣйствительный  изъ  нихъ — это  усиленныя  тѣлесныя 
движенія;  второе  мѣсто  принадлежитъ  пилокарпину  и затѣмъ 
уже  слѣдуютъ  бани,  при  чемъ  въ  римско-ирландской  банѣ  потери 
вѣса  гораздо  болѣе  значительны,  чѣмъ  въ  паровой.  Затѣмъ 
Оеіѣеі  утверждаетъ,  что  величина  поверхности  тѣла  не  вліяетъ 
на  отдачу  воды  кожей  и легкими.  Вообще  говоря,  количество 
потерь  пропорціонально  количеству  пилокарпина,  хотя  иногда 
здѣсь  приходится  имѣть  дѣло  съ  различною  воспріимчивостію  къ 
лекарству. 

Еаркуновъ  3),  примѣняя  у нефрптиковъ  ванны  въ  31° — 
32°  К,  нашелъ,  что  1)  абсолютное  количества  бѣлка,  а также 
и % его  содержанія  въ  мочѣ  уменьшаются,  2)  если  назначить 
одновременно  съ  потогоннымъ  леченіемъ  и покой,  то  быстро 
исчезаютъ  явленія  водянки  и 3)  нотогонпый  методъ  леченія  есть 
не  только  симптоматическое  средство,  но  прямо  вліяетъ  на  про- 
цессъ въ  почкахъ. 

Тотъ  же  авторъ  4)  въ  послѣдней  своей  статьѣ  высказываетъ 
слѣдующее:  1)  чѣмъ  болѣе  развитіе  водянки,  тѣмъ  усвоеніе  ху- 
же- при  ваннахъ  же  во  всѣхъ  безъ  исключенія  случаяхъ  усвое- 


*)  Руководство  къ  общей  Терапіи  Цимсена.  Русскій  переводъ,  1882  г. 

2)  НапбЪисЬ  бег  А11§-етеіпеп  ТЬегаріе  бег  КгеізІаиГз — 8іоеі  ип^еп  ѣ.  IV  Яіетззеп'з 
НапбЪисЬ  бе  АП^ет.  ТЬегаріе.  1881. 

3)  О вліяніи  различныхъ  условій  на  выдѣленіе  бѣлка  при  нефритѣ.  Дисс.  1884. 

*)  О вліяніи  потогоннаго  способа  леченія  на  обмѣнъ  веществъ  и усвоеніе  азо- 
тистыхъ частей  молока  при  хроническомъ  воспаленіи  почекъ.  Врачъ  1886  г.  Лз  10. 


ніе  значительно  улучшалось,  2)  прп  ваннахъ  количество  азота, 
выводившагося  мочею,  большею  частію  увеличивалось,  но  въ  то- 
же время  еще  рѣзче  увеличивалась  и доставка  азота  изъ  пищи,, 
такъ  что  приходъ  азота  прп  потогонномъ  леченіп  значительно 
превышалъ  расходъ  и еще  большее  количество  азота  задержива- 
лось въ  тѣлѣ,  3)  съ  улучшеніемъ  питанія  вообще  улучшается 
н питаніе  почечныхъ  сосудовъ,  которые  должны  быть  признаны 
виновниками  прохожденія  бѣлка  въ  мочу  прп  хроническомъ  вос- 
паленіи почекъ. 

Гессъ  х)  сравнивалъ  три  метода:  влажныя  обертыванія  (про- 
стыня смачивалась  ьъ  водѣ  ѣ°  19  =20с  К)  горячія  водяныя  ванны 
32 — 34°  К и воздушныя  ванны  (1°  40° — 48° — 58°  К)  и нашелъ, 
что  1)  наибольшимъ  потогоннымъ  эффектомъ  обладаютъ  горячія 
водяныя  ванны  съ  послѣдовательнымъ  завертываніемъ  въ  одѣяла 
(средняя  потеря  617,1),  наименьшимъ  эффектомъ — влажныя  обер- 
тыванія (средняя  потеря  вѣса  83,3),  а среднее  между  ними  за- 
нимаютъ горячія  воздушныя  ванны  (средняя  потеря  414,3)  2)  на- 
ибольшее повышеніе  1°  получается  отъ  горячихъ  ваннъ  и послѣ 
нихъ  она  всего  медленнѣе  возвращается  къ  нормѣ,  наименьшее 
повышеніе  1°  отъ  влажныхъ  обертываній  и послѣ  нихъ  наблю- 
дается и самое  скорое  возвращеніе  г°  къ  нормѣ,  а среднее  между 
ними  занимаютъ  горячія  воздушныя  ванны  3)  дыханіе  п пульсъ 
йодъ  вліяніемъ  горячихъ  воздушныхъ  и водяныхъ  ваннъ  учаща- 
ются; прп  влажныхъ  обертываніяхъ  пульсъ  замедляется,  а 
дыханіе  немного  учащается. 

Козешіеіп  -)  утверждаетъ,  что  потогонный  способъ  главнымъ 
образомъ  вліяетъ  на  устраненіе  водянки  и едва  ли  вліяетъ  на 
самый  органъ — почки.  Не  смотря  на  то,  потогонному  способу  онъ 
отдаетъ  предпочтеніе  предъ  всѣми  другими  способами  леченія 
хроническаго  воспаленія  почекъ. 

При  разсматриваніи  литературы  о теплыхъ  ванныхъ  мы  видѣли, 
что,  несмотря  на  ихъ  вѣрное  дѣйствіе,  какъ  потогоннаго,  медицин- 
скій іііръ  немогъ  несознавать,  что  возможны  случаи,  гдѣ  примѣне- 
нію ваннъ  будутъ  препятствовать  пли  чисто  медицинскія  противопо- 
казанія, пли  хлопотливость  и невсегдашняя  доступность  этого 
терапевтическаго  средства.  Поэтому  понятно,  какая  масса  изслѣ- 
дованій появилась  послѣ  того,  какъ  докторъ  СоиПпЬо * *  3)  заявилъ, 


*)  Къ  вопросу  о потогонномъ  леченіл  нпФрптпковъ.  Днсс.  1885  г. 

*)  РаіЬоІоеіе  ппй  ТЬегаріе  йег  ШегепкгапкЬеііеп  1886. 

3)  17о*е  8ііг  пп  попѵеап  шёйіеатепі:  ДіарЪогеЪідпе  еь  зіа1а§ч)§тіе  ІеДаЪогапйі  йп 
ВгёзЦ.  ДоигпаІ  йе  гЬёгареиЬЦпе  1874.  Лё  5. 
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что  ему  удалось  найти  вѣрное  потогонное  и слюногонное  сред- 
ство, при  употребленіи  котораго  исключаются  всякія  сложныя 
процедуры. 

СгйЫег,  въ  клинику  котораго  СоиНпЬо  прислалъ  найденное 
имъ  средство — іо\ іа  ЯаЪогапйі — въ  замѣткѣ,  слѣдующей  въ  томъ 
же  номерѣ  журнала  за  статьею  Соиііпію,  подтвердилъ  сказанное 
этимъ  послѣднимъ  о Ыіа  ЯаЪогапсІі,  при  чемъ  выяснилъ,  что, 
словомъ  „ЯаЪогашІі*  туземцы  обозначаютъ  многія  растенія  и что 
присланное  докторомъ  СоиііпЬо  растеніе,  по  опредѣленіямъ  бота- 
никовъ, принадлежитъ  къ  семейству  Киіасеае  п называется  Рііо- 
сагриз  ріппаідіз.  Въ  виду  ограниченности  предпринятой  нами  за- 
дачи, мы  при  обзорѣ  литературы  отмѣтимъ  только  тѣ  стороны, 
гдѣ  трактовалось  о примѣненіи  этого  средства  при  различныхъ 
родахъ  нефрита. 

Немного  спустя  послѣ  заявленій  Сопііпію  н СгШег’а  мы  въ 
томъ  же  журналѣ  встрѣчаемъ  обширное  изслѣдованіе  А.  Коѣіп  *), 
гдѣ  онъ  выясняетъ  ходъ  дѣйствія  пилокарпина,  эффекты  вызы- 
ваемые имъ  и его  терапевтическое  примѣненіе.  Что  касается  при- 
мѣненія ЯаЪогапсІі  при  нефритахъ,  то  авторъ  приходитъ  къ  слѣ- 
дующимъ заключеніямъ:  1)  Яборандп  производитъ  значительное 
облегченіе  припадковт  не  застарѣлой  брайтовой  болѣзни;  умень- 
шается водянка,  выдѣленіе  бѣлка,  а также  и непріятныя  субъ- 
эктивныя  ощущенія.  2)  Во  время  потѣнія  больнаго  нужно  избѣ<- 
гать  малѣйшей  простуды,  3)  Въ  позднемъ  періодѣ  брайтовой  бо- 
лѣзни Яаѣогашіі  противопоказано. 

Кепсііі  2)  сдѣлалъ  наблюденія  надъ  7 больными,  изъ  чи- 
сла которыхъ  онъ  считаетъ  чистыми  наблюденія  надъ  че- 
тырьмя. Употреблялъ  онъ  Миз.  ИаЪогапсИ  изъ  IV  грм.  на  200 
'грм.  воды  и пришелъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ:  1)  ЯаЪогашіі 
очень  полезно  въ  случаяхъ  КерѢгШсІіз  рагепсііуш.  асиіае,  хотя 
трудно  ждатъ  полнаго  излеченія.  2)  Заѣогапсіі  приноситъ  улуч- 
шеніе симптомовъ  въ  болѣе  или  менѣе  хроническихъ  случаяхъ 
КерЬг.  рагепсЬуш.,  при  чемъ  съ  извѣстнаго  времени  это  средство 
перестаетъ  давать  улучшеніе.  3)  При  застарѣлыхъ  пораженіяхъ 
почекъ  и особенно  при  ЫерІігШз  іпІегзіШаІіз  сіігопіса — ІаѣогапШ 
вредно.  Одинъ  случай  подъостраго  паренхиматознаго  нефрита, 
гдѣ  получилось  въ  недѣлю  улучшеніе  уремическихъ  припадковъ, 
но  потѣніе  было  незначительно,  по  мнѣнію  автора,  указываетъ, 


*)  «Гоигпаі  сіе  Йіёгареиіідие.  1874—41875. 

8)  Доигпаі  сіе  Иіёгареиіщие.  1875.  Л>  22.  N0^  зиг  Іез  еіТеЪз  Зе  ГаДшішзІгаііоп 
Ди  ^аЪо^апс^і  Дапз  ^ие1^иез  саз  Де  перЬгЛе. 
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что  ЛаЪогашИ  дѣйствовало  въ  данномъ  случаѣ  не  только  какъ 
потогонное,  но  и прямо  на  почечную  ткань.  Съ  другой  стороны 
Рііісіег  х)  за  исключеніемъ  одного  случая  не  видѣлъ  псчезанія 
отековъ  и водянки. 

Въ  1875  же  году  Нагйу *  2)  п Вуаззоп  3)  публиковали  работы 
на  счетъ  главнаго  дѣйствующаго  начала  і.  заѣогапсіі  въ  видѣ 
вязкой  сиропообразной  жидкости,  что  дѣлало  дальнѣйшія  изслѣ- 
дованія съ  этимъ  средствомъ  болѣе  опредѣленными  и чистыми 
относительно  метода. 

Въ  Германіи  мы  тоже  видимъ  значительное  количество  ра- 
ботъ надъ  новымъ  средствомъ  въ  1875  году. 

Ше&еі  4)  давалъ  больнымъ  настойку  изъ  IV  грм.  і.  іаЪо- 
гашіі  на  чашку  теплой  воды  (изъ  его  больныхъ  одинъ  только 
страдалъ  рпешпопіа  сЬтопіса  + перЬгШз  асиіа),  затѣмъ  оставлялъ 
больнаго,  прикрытаго  легкимъ  одѣяломъ,  въ  постелѣ.  Выводы  ав- 
тора: 1)  ДаЪог  пйі— -энергпческое  потогоное  средство,  избѣгающее 
неудобствъ  повышенія  1°  тѣла.  2)  Въ  восьми  случаяхъ  изъ  10-ти 
отъ  дѣйствія  ЛаЪогашІі  было  сильное  слюнотеченіе.  3)  Т°  іп  ахіііа 
съ  теченіемъ  опыта  нѣсколько  понижалась  (шах.  0,6).  4)  Пульсъ 
становился  болѣе  дпкротичнымъ,  первичное  поднятіе  становилось 
выше,  а паденіе  круче.  5)  Побочныя  явленія  (икота,  рвота  и 
небольшое  разстройство  зрѣнія)  были  не  велпкн  п непродолжи- 
тельны. 

Въ  № 18  того  же  журнала  мы  встрѣчаемъ  статью  ЬоЬгізсІі  5), 
гдѣ  въ  видѣ  предварительнаго  сообщенія  изложены  слѣдующія 
выводы:  1)  Слюна  вызывается  вѣрнѣе,  чѣмъ  потъ-  количество  ея  до- 
ходитъ до  500  куб.  сайт.  2)  Часто  встрѣчаются  непріятныя  ослож- 
ненія (дурнота,  рвота,  головная  боль,  мельканіе  въ  глазахъ.)  3) 
і°,  пульсъ  и дыханіе  мало  измѣняются  (колебанія  і°  были  до 
0,4°С.)  4)  Атропинъ,  впрыснутый  за  часъ  до  ТаЪогашІі,  препят- 
ствуетъ дѣйствію  послѣдняго  5)  Лица  съ  водянкой  (отъ  какой  бы 
то  нп  было  причины)  очень  мало  потѣютъ  отъ  ЛаЪогапсіі  и это 
средство  ихъ  очень  ослабляетъ  и часто  появляется  рвота. 

РепгоІсИ  6),  употребляя  методъ  изслѣдованія,  какъ  у Кіе&еГя, 


*)  Оах.  ЪеЪй.  сіе  шей.  1875  р.  269  Цит.  по  йаІігезЪегісЫ;  еі  сек  УігсЪо\ѵ’а,  1876. 

2)  8иг  Іа  сотрозШоп  сіи  .іайогапйі.  Оах.  тёй.  йе  Рагіз  1875. 

3)  зиг  Іа  ргезепсе  йапз  Іез  ГешПез  йи  заЪогапйі  й’ипе  зиѣзіапее  оЙхапЬ 
Іез  сагасЪёгез  Йез  аіеаіоі'йез  паіигеіз.  Лоигпаі  Йе  Шёгареиі^ие  1875. 

4)  ІІеЪег  Йіе  ЙіегареиіізсЪе  Атѵепйипг  Йез  йаЪогапйі.  Вегііп.  КПп.  \ѴосЪеп5СІігіГЬ 
1875  № 6 и 7. 

5)  ІІеЪег  йіе  ІУігкип^еп  йез  ЛаЪогапйі.  Вегііп.  Кііп.  \ѴосЪепзсЪгіЙ. 

6)  2шг  ЛУігкипст  йез  ТаЪогапйі.  Вегі.  Кііи.  У/’оеЪепзеЪгіГі  № 18.  1875. 
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надъ  17-ю  больными,  пришелъ  къ  слѣдующимъ  результатамъ: 

1)  потогонное  дѣйствіе  ИаЪогапсІі  превосходитъ  всѣ  внутреннія 
потогонныя  средства.  Изъ  13  случаевъ  взвѣшиванія  оказалось, 
что  въ  1-мъ  случаѣ  потеряно  потомъ  2 ф.,  въ  3-хъ  1 х/з  ф., 
въ  6-ти  1 ф.  и въЗ-хъ  V3  Ф-  2)  Слюны  выдѣлялось  у «нѣкото- 
рыхъ около  1 ф.,  у другихъ  только  30 — 40  к.  сайт,  (глотать 
слюну  было  запрещено)  и эти  послѣдніе  субъекты  вообще  и мало 
потѣли;  въ  2-хъ  случаяхъ  слюноотдѣленія  не  было.  3)  Изъ  17-ти 
субъектовъ  семь  чувствовало  послѣ  принятія  ІаЪогапсіі  дурноту  и 
рвоту  и между  ними  было  2,  которымъ  лекарство  вводилось  рег 
гесішіі.  4)  і°  вообще  падала  и въ  7 случаяхъ  даже  болѣе,  чѣмъ 
на1/*0,  въ  двухъ  случаяхъ  на1,2°и1,6°С  (измѣренія — іп  гесіо). 

Риг)ев2  *)  наблюдалъ  одного  больного  съ  ^рЬгШз  рагепсЪута  ■ 
Іова  сЬгопіса,  давая  ему  іп і.  изъ  IV  грм.  іоііа  на  130 — 140  грм. 
воды,  при  чемъ  произвелъ  много  числовыхъ  опредѣленій,  со- 
поставляя которыя  пришелъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ:  1)  Съ 
повтореніемъ  дозъ  время  дѣйствія  ЗаЪогапсіі  уменьшается:  пер- 
вый разъ  оно  дѣйствовало  4 ч.  30  м. , а четвертый  3 ч.  20  м. 

2)  Съ  повтореніемъ  дозъ  уменьшается  количество  отдѣляемой 
слюны  (съ  700  до  400)  и количество  пота  (980  — 350);  точно 
также  становятся  менѣе  пнтензнвны  наибольшія  повышенія  1°  (0,4 
до  ОД)  и наибольшее  учащеніе  пульса  (съ  + 24  до  4- 16).  3)  Съ 
повтореніемъ  дозъ  і°  и пульсъ  больного  внѣ  опыта  падали  (і°  из- 
мѣрялась іп  ахіііа).  4)  Во  время  опыта  вначалѣ  замѣчено  не- 
большое повышеніе  1°  и небольшое  учащеніе  пульса,  за  тѣмъ 
то  и другое  падали.  5)  Количество  бѣлка  въ  мочѣ  увеличивалось 
подъ  вліяніемъ  ДаЪогапйі.  6)  Количество  мочи  подъ  вліяніемъ 
.ІаЪогапйі  увеличивалось  и тахішшп  увеличенія  падало  на  вторые 
24  часа  послѣ  пріема  ^Ъогашіі;  съ  повтореніемъ  дозъ  увеличеніе 
количества  мочи  было  все  меньше  и меньше.  7)  Не  смотря  на 
потери  вѣса  потомъ  и слюною  вѣсъ  больнаго  въ  концѣ  изслѣ- 
дованія увеличился  на  5 кило  и водянка  также  увеличилась. 

По  КозепЪасЬ’у  2)  водянка  при  страданіи  почекъ  подъ  влія- 
ніемъ ИаЪогапсІі  неуменынается;  часто  являются  тошнота,  рвота, 
приливы  къ  головѣ  и мельканіе  въ  глазахъ. 

М.  8іишр1  3)  давалъ  больнымъ  іпГ.  изъ  V грм.  на  100  воды, 
больные  лежали  легко  прикрытые.  Въ  44 -хъ  случаяхъ  потеря  по- 


4)  Вегі.  КНп.  'ѴѴ'осЬепбсЬгШ.  1875  № 35  и 34.  ІІеЬег  Не  \Ѵігкіт§^ѵеізе  ипй 
НлегареиНзсЬе  ѴѴЪгЫі  Йез  ЙаЪогапйі. 

2)  Вегі.  КНп.  \ѴосЬепзсЬгШ;  1875.  № 23.  ІГеЪег  сііе  ѴѴігкип^  йез  ЛаЪогашІі. 

3)  ПгПегзисЬип^еп  иеЪег  сііе  ѴѴігкиа^  йег  НегЬа  ЛаЪогапйі.  БеиізсЬ.  АгсЬ.  Г. 
Кіт.  тей.  Вй.  16.  Н.  3.  еі.  сеі. 
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томъ  и легкими  колебалась  отъ  98 — 895:  количество  слюны  коле- 
балось отъ  39—560  грм.  и слюноотдѣленіе  продолжалось  дольше, 
чѣмъ  потоотдѣленіе.  Въ  всѣхъ  случаяхъ  увеличивалось  отдѣ- 
леніе изъ  носа  п слезъ.  Т°  понижалась  у лихорадящихъ  среднимъ 
числомъ  на  0,7°,  у не  лихорадящихъ  на  0,51°  (измѣрялась— іи 
гесіо).  Въ  У*  всѣхъ  случаевъ  наступала  тошнота,  рѣже  являлась 
рвота,  хотя  при  этомъ  слюна  п не  проглатывалась. 

А.  \ѴеЪег  У)  употреблялъ  1 к.  с.  2%  раствора  Ріі.  тигіаі. 
(впрыскиваніе),  что  равнялось  V гр.  1.  ^Ъогашіі  на  120  воды 
п пришелъ  къ  слѣдующимъ  заключеніямъ:  1)  Наиболѣе  постоян- 
ное дѣйствіе  алколоида — это  саливація  п она  наступаетъ  отъ  та- 
кихъ дозъ,  которыя  еще  не  вызываютъ  потоотдѣленія.  2)  Пото- 
отдѣленіе является  вслѣдъ  за  саливацеін  и въ  тѣхъ  случаяхъ, 
когда  дозы  очень  малы  (Уз  к.  с.  Уз  °/о  раствора)  потоотдѣленія 
совсѣмъ  не  бываетъ  3)  Тошнота  наблюдалась  только  въ  случаяхъ 
проглатыванія  слюны,  рвоты  не  наблюдалось.  1)  Потеря  вѣса  по- 
слѣ 2 — 3 часоваго  отдѣленія  всѣхъ  секретовъ  была  около  2 кило. 

Тотъ  же  ^теЪег  заявилъ,  что  препаратъ,  приготовленный 
Мегк’омъ  изъ  Таѣогаікіі,  обладаетъ  всѣми  терапевтическими  си- 
лами этого  послѣдняго,  безъ  всякихъ  однако  непріятныхъ  побоч- 
ныхъ дѣйствій. 

Вагсіепііелѵет *  2)  подвергнулъ  этотъ  препаратъ  испытанію  (12 
опытовъ  надъ  10-ю  больными)  и нашелъ,  что  1)  при  употреб- 
леніи Рііосагр.  типа*.  (впрыскиваніи)  не  бываетъ  непріятныхъ 
побочныхъ  дѣйствій.  2)  Спустя  3 м.  послѣ  впрыскиванія  начи- 
нается слюноотдѣленіе,  достигаетъ  шахітиш  черезъ  20  м.  и еще 
замѣтно  усиленіе  его  черезъ  5 часовъ.  Количество  слюны  дохо- 
дило до  550  к.  с.  въ  100  минутъ.  3)  Количество  отдѣляемаго 
пота  = 500 — 700  к.  с.  4)  Повышенія  1°  не  бываетъ,  а на  вы- 
сотѣ потоотдѣленія  наблюдается  (іп  гесѣо)  паденіе  на  0,5— 0,6,' 
но  съ  уменьшеніемъ  потоотдѣленія  это  паденіе  снова  выравни- 
вается. 

Ьеусіеп  3),  изслѣдовавъ  физіологическія  свойства  пилокарпина, 
въ  отдѣлѣ  о терапевтическомъ  примѣненіи  его  говоритъ,  что 
едва  лп  пилокарпинъ  прямо  вліяетъ  на  сердечныя  и почечныя  за- 
болѣванія и потому  ухудшенія  отъ  него  нельзя  ожидать.  Во  всѣхъ 
этихъ  случаяхъ  онъ  дѣйствуетъ  просто  какъ  потогонное  п,  об- 


*)  ІГеЪег  (Не  ЛѴігкип^  сіез  Рііосагрішші  тигіаПеит . СеіИгаІЫаи  іиг  (Не  тесіі- 
сіпізеііеп  \Ѵі88епзсЪаГі,еп.  Лв  44.  1876. 

2)  ІГеЪег  Рііосагр.  птгіаЪ.  Вегі.  кііп.  \ѴосЪепзс1тГі;  1877.  № 1. 

3)  ГГеЪёг  (Не  ѴѴігкипстеп  4ез  Рііосагріпиш  тигіайсиш.ВегІ.  кііп.  ІѴосЪепзсЪгіН. 

1877. 
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легчая  одинъ  изъ  серьезныхъ  симптомовъ  заболѣванія-водянку, 
даетъ  возможность  организму  справиться  съ  незастарѣлыми  по- 
чечными заболѣваніями  и,  конечно,  уже  совсѣмъ,  не  вліяетъ  на 
ходъ  сердечнаго  пораженія.  Въ  этомъ  смыслѣ  пилокарпинъ,  по 
автору,  особенно  хорошо  вліяетъ  при  наступающихъ  грозныхъ 
признакахъ  №рЬгі1.  зсагіайпозае. 

Е.  Вгиеп  Ц произвелъ  наблюденія  надъ  6-ю  брайтикаяи,  изъ 
которыхъ  одинъ  * представлялъ  любопытное  явленіе  мѣстной  во- 
дянки (въ  родѣ  зоба  на  шеѣ)  при  брайтовой  болѣзни.  Больнымъ 
давалось  іпйіз.  изъ  Ду  Ы.  іаЬогашІі  на  2 — 3 унціи  воды  сначала 
каждый  день,  потомъ  черезъ  день;  въ  одномъ  случаѣ  сверхъ  того 
еще  давалось  М.  Ві&ііаііз  въ  дозѣ  ^/3  каждыя  3 часа  впродол- 
жевіи  недѣли.  Больные  быстро  чувствовали  улучшеніе,  водянка 
и отеки  исчезали  и хотя  наблюдались  рецидивы,  но  и они  легко 
устранялись  тѣмъ  же  средствомъ.  Больные  были  на  молочной 
діэтѣ.  Никакихъ  явленій  угнетенія  не  наблюдалось  за  исключе- 
ніемъ одного  случая,  легко  уступившаго  возбуждающимъ. 

2аиЬгег *  2),  давая  больнымъ  одинъ  Провацовскій  шприцъ  рас- 
твора 0,1  пилокарпина  на  5 &гш.  воды  (одинъ  больной  былъ 
нефритикъ),  пришелъ  между  прочимъ  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 
1)  Цѣль  выведенія  воды  изъ  организма  достигалась  очень  хорошо, 
особенно  у нефритпка.  2)  Въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  наблюдалось 
очень  сильное  слезотеченіе  3)  <М.  Яаѣогаікіі  дѣйствуетъ  вообще 
сильнѣе,  чѣмъ  пилокарпинъ,  но  за  то  сопровождается  гораздо 
болѣе  непріятными  побочными  дѣйствіями. 

ВІосЬ.  3),  въ  своей  диссертаціи  разбирая  примѣненіе  іаЪогапсіі 
къ  леченію  различныхъ  формъ  нефрита,  пришелъ  къ  такимъ  вы- 
водамъ: 1)  Яборанди,  дѣйствуя  симптоматически,  въ  тоже  время 
освобождаетъ  почки  отъ  гипереміи.  2)  Солп  пплокарппна  произ- 
водятъ больше  саливацію,  чѣмъ  потоотдѣленіе-  іпі.  ]*аЪогаікіі — 
наоборотъ.  3)  Серьезныхъ  осложненій  прп  употребленіи  ]аЪогапсІі 
не  наблюдается  4)  Сердечное  страданіе  служитъ  противопоказа- 
ніемъ къ  употребленію  )аЪогапсіі.  5)  Въ  остромъ  паренхиматоз- 
номъ нефритѣ  )аѣогап(1і  часто  ведетъ  къ  выздоровленію,  хотя  пер- 
вые пріемы  этбго  средства  иногда  не  даютъ  никакого  эффекта  п 
хотя  возможны  рецидивы  болѣзни,  легко  впрочемъ  уступающіе 
вторичному  примѣненію  )аЪогаш1і.  Подъ  вліяніемъ  іаЪогаікіі  колп- 


4)  Мегіісаі  Тітез.  1877.  Аргіі.  ^аЪогагкП  іп  ВгіоЪРз  Зізеазе. 

8)  АеггШсЪез  ІпіеШ&епгЫаМ  № 8.  1877.  2иг  "ѴѴігкип^  Дез  Рііосогріпит  тигіа- 
іісит. 

3)  Ба  іаЪогаікіі,  зон  етріоі  іЬёгареиЪнріе  еп  рагііеиііег  Запз  1е  шаі  Вгі^М. 
ТЬёзе  йе  Рагіз  1878. 
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чество  мочи  въ  этихъ  случаяхъ  увеличивается,  хотя  этому  мо- 
жетъ предшествовать  временное  уменьшеніе  количества  выведен- 
ной мочи,  а ея  патологическія  составныя  части  соотвѣтственно 
уменьшаются.  6)  Чѣмъ  старѣе  паренхиматозный  нефритъ,  тѣмъ 
болѣе  дѣйствіе  іаЪогашІі  становится  чисто  симптоматическимъ  и 
даже  совсѣмъ  не  оказываетъ  улучшающаго  вліянія.  7)  ПрпКерЬгШз 
іпіегзШаІіз  сѣгопіса — заЪогапсІі  не  дѣйствительно,  да  и пораженіе 
сердца  при  этой  формѣ  служитъ  противопоказаніемъ  къ  употреб- 
ленію его. 

Засѣцкій  х)  въ  своей  статьѣ  о пилокарпинѣ  приводитъ  на- 
блюденія надъ  дѣйствіемъ  его  у 3-хъ  брайтиковъ,  гдѣ  получился 
счастливый  результатъ:  отекп  и водянка  пропали,  бѣлокъ  въ 
мочѣ  уменьшился,  количество  мочп  въ  смѣшанныхъ  формахъ 
уменьшилось.  Махішиш  потери  потомъ  у второго  больнаго680  грм. 
(впрыснуто  V3  ёР*т.),  тіпіпшт  (у  третьяго  больнаго)=80  &гш. 
(впрыснуто  Уз  ^гш.) 

Ноо^е& *  2)  не  наблюдалъ  никакого  успѣха  отъ  впрыскиваній 
пилокарпина;  потъ  появлялся  только  въ  небольшомъ  количествѣ 
на  лбу  и щекахъ;  послѣ  впрыскиванія  наблюдалась  рвота  и по- 
носъ. Больной  умеръ. 

Нроф.  Вейсъ  3)  изучалъ  вліяніе  Ріі.  типа!.  на  скарлатиноз- 
ный нефритъ  съ  общей  водянкой  (14  случаевъ  дѣтей,  изъ  кото- 
рыхъ въ  4-хъ  случаяхъ  кромѣ  того  былъ  бронхитъ,  въ  2-хъ —диф- 
теритъ и въ  одномъ  — рпеитопіа  сгоироза  8ІпІ8Іга).  Заключенія 
автора:  1)  Пилокарпинъ — успѣшное  средство  для  дѣтей,  страдаю- 
щихъ скарлатинознымъ  нефритомъ.  2)  Давать  нужно,  начиная 
съ  малыхъ  дозъ.  3)  При  слабости  и склонности  къ  колляпсу  нужно 
прибавлять  4 — 5 капель  эфира.  4)  Пилокарпинъ  производитъ  от- 
дѣленіе пота  въ  такомъ  громадномъ  количествѣ,  какъ  ни  одно 
другое  лекарство.  Бронхитъ,  производящій  йузрпоеа  п осложняю- 
щійся водянкою,  очень  быстро  проходитъ  подъ  вліяніемъ  шцокарппна. 

Ьаѵгапй  4),  въ  своей  диссертаціи  разсматривая  примѣненіе 
пилокарпина  при  брайтовой  болѣзни,  нашелъ:  1)  Въ  случаяхъ 
паренхиматознаго  нефрита  пилокарпинъ  оказываетъ  на  корот- 
кое время  благопріятное  вліяніе,  а при  свѣжихъ  заболѣваніяхъ 
повторнымъ  употребленіемъ  его  можно/  улучшить  ходъ  болѣзни. 
При  КерйгШз  іпзіегіШаІ.  сЪгопіса  пилокарпинъ  находитъ  себѣ 
крайне  ограниченное  примѣненіе,  потому  что  здѣсь  обычно  по- 

*)  Матеріалы  для  клиническаго  употребленія  солянокислаго  пилокарпина.  Восн- 
но-Медиц.  журналъ  1879  г.  * 

2)  Рііосагр.  ІіуЛгосЫогісаш  іи  еіпет  Раіі  ѵоп  сЪгопізсЬег  ЛШизег  І^ерІігШз.  Вегі. 
кііп.  ѴѴосЪепзсЬгШ.  1879. 

3)  Цитировано  по  ТЬе  МеЛісаІ.  КесогЛ.  1879.  XVI.  стр.  227. 
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рожается  сердце;  при  незначительныхъ  пораженіяхъ  послѣд- 
няго можно  давать  пилокарпинъ  п въ  этомъ  случаѣ,  но  съ  край- 
нею осторожностію, 

Замѣтимъ  наконецъ,  что  Кеіш  х)  нашелъ,  что  части  съ  по- 
ниженной функціей  иннервирующихъ  органовъ  потѣютъ  меньше, 
а части,  иннервирующая  система  которыхъ  находится  въ  состоя- 
ніи раздраженія,  потѣютъ  больше. 

Къ  моему  крайнему  сожалѣнію,  отчасти  по  скудости  литера- 
турныхъ данныхъ,  разсѣянныхъ,  вѣроятно,  по  трактатамъ,  зани- 
мающимся нѣсколько  иными  задачами,  чѣмъ  моя,  а отчасти  по 
недостатку  времени,  я не  могъ  уяснить  себѣ  исторіи  развитія 
вопроса  о тепловлажныхъ  обертываніяхъ.  Приведу  только  нѣко- 
торыя замѣтки,  гдѣ  это  терапевтическое  средство  примѣнялось 
при  нарушенныхъ  функціяхъ  кожи  и почекъ.  Это,  во  первыхъ, 
предложеніе  Цимсена *  2 3 4),  приведенное  въ  главѣ  литературы  о 
ваннахъ,  вызывать  потоотдѣленіе  въ  крайнемъ  случаѣ  горячими 
обертываніями.  За  тѣмъ  сообщеніе  д-ра  Масалптинова  8),  гдѣ 
въ  одномъ  случаѣ,  при  эклампсіи  роженицы,  онъ  завертывалъ  ее 
во  влажныя  простыни  (1°  20  К)  и одѣяла  на  V2  часа.  Послѣ 
каждаго  обертыванія  больная  значительно  потѣла  и послѣ  *рехъ 
обвертываній  приступы  прошли.  Авторъ  объясняетъ  этотъ  счаст- 
ливый исходъ  дѣйствіемъ  на  кожу.  Докторъ  Каивоше  точно 
также  примѣнялъ  тепловлажное  обертываніе  въ  одномъ  случаѣ 
эклампсіи  у 24-хъ  лѣтней  перворождающей,  при  чемъ  черезъ  3 
часа  судороги  стихли.  Д-ръ  2іе^1ег  5)  примѣнялъ  обертыванія 
въ  горячія  мокрыя  простыни  съ  одновременнымъ  завертываніемъ 
въ  одѣяла  къ  74  холернымъ  больнымъ  и ему  удалось  спасти 
69  человѣкъ.  Простыня  и одѣяло  смѣнялись  каждые  два  часа 
въ  теченіи  12—  36  часовъ. 

Ковепвіеіп  6),  трактуя  о леченіи  хроническаго  диффузнаго 
нефрита,  предлагаетъ,  во  избѣжаніе  усиленнаго  сердцебіенія  п от- 
дышки, бывающихъ  при  горячихъ  ваннахъ,  горячія  обертыванія 
но  способу  Пристница  только  простынею,  смоченною  въ  горячей  водѣ. 


*)  Ьа  Рііосагріпе,  ёЬийё  рІіузіоІосгЦие  еі  НіегарвіиЦие.  ТЬёзе  сіе  Рагіз  1883. 

*)  Цатпр.  по  Кеѵие  Яез  зсіепсез  теёісаіез.  Ѵоі.  23  р.  477. 

3)  іос.  сН. 

3)  Врачъ  1882  г.  % 

4)  Цитир.  по  «Врачъ»  за  1883  г.  % 

5)  Цитир.  по  «Врачъ»  1884  г. 

6)  Іос.  сП. 
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Потогонный  методъ  леченія,  какъ  это  можно  видѣть  изъ  об- 
зора литературы,  занимаетъ  самое  впдное  мѣсто  въ  терапія  по- 
чечныхъ заболѣваній  и не  только  какъ  симптоматическое  сред- 
ство, уничтожающее  водянку,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и какъ  сред- 
ство, благотворно  вліяющее  на  болѣзненный  процессъ  въ  самихъ 
почкахъ  (ОзЬогп,  Хіетввеп,  Вагіеів,  Кепсіи,  Віосіі,  Дезіьянковъ, 
Коркуновъ). 

Такое  важное  терапевтическое  значеніе  потогоннаго  метода 
леченія  и относительно  весьма  небольшое  число  сравнительныхъ 
наблюденій  надъ  дѣйствіемъ  различныхъ  потогонныхъ  способовъ 
при  болѣзняхъ  почекъ  п побудили  меня  произвести  рядъ  сравни- 
тельныхъ наблюденій  надъ  дѣйствіемъ:  1)  горячихъ  ваннъ  съ 
послѣдовательнымъ  обертываніемъ  въ  шерстяныя  одѣяла,  2)  впрыс- 
киваніи подъ  кожу  пплокорппна  и 3)  горячихъ  влажныхъ  обер- 
тываній. 

Главная  моя  задача  состояла  въ  томъ,  чтобы  опредѣлить  влі- 
яніе каждаго  изъ  упомянутыхъ  способовъ  леченія  во  1-хъ  на  поте- 
рю вѣса  тѣла  за  извѣстный  періодъ  времени,  2)  на  температуру 
тѣла,  3)  на  пульсъ  и въ  4-хъ  на  самочувствіе  больныхъ.  На- 
блюденія производились  надъ  7-ю  нефрптпкамп,  изъ  которыхъ 
одинъ  имѣлъ  острую  форму  нефрита,  а остальные  болѣе  или  ме- 
нѣе хроническую.  Всѣхъ  наблюденій,  производившихся  по  воз- 
можности въ  одно  п то  же  время  и при  возможно  одинаковыхъ 
условіяхъ,  сдѣлано  56,  а именно:  23  горячпхъ  ваннъ,  18  под- 
кожныхъ впрыскпваній  и 15  горячпхъ  влажныхъ  обертываній, 
при  чемъ  каждый  больной  (исключая  трехъ,  при  леченіи  кото- 
рыхъ, въ  силу  необходимости,  пришлось  ограничиться  двумя  по- 
тогонными) подвергался  неперемѣнно  каждый  изъ  упомянутыхъ  пото- 
гонныхъ процедуръ. 


Горячія  ванны. 

За  нѣсколько  времени  (20 — 30  м.)  до  примѣненія  горячпхъ 
ваннъ  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  больной  вмѣстѣ  съ 
своею  кроватью  переносился  изъ  палаты  въ  ванную  комнату, 
температура  которой  опредѣлялась  термометрами  Реомюра.  Здѣсь 
предварительно  измѣрялась  температура  больного  какъ  іп  ахіііа, 
такъ  и іп  гесіо.  Измѣренія  температуры  производились  шахіиГаль- 
нымп  термометрами  Цельсія,  заранѣе  тщательно  провѣренными. 
Для  болѣе  точнаго  опредѣленія  гесГальной  температуры  термо- 
метръ всегда  вводился  на  одну  и ту  же.  высоту,  заранѣе  отмѣ- 
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ченную  липкимъ  пластыремъ,  а при  опредѣленіи  температуры  іп 
ахіііа  послѣдняя  тщательно  вытиралась  до  суха.  Черезъ  5 — 6 м. 
по  постановкѣ  термометровъ,  когда  больной  вполнѣ  успокоился, 
сосчитывался  его  пульсъ  на  агі.  гайіаіів.  За  тѣмъ  черезъ  10 — 
12  м.,  когда  ртутный  столбъ  уже  болѣе  не .поднимался  въ  термо- 
метрѣ, отмѣчалась  температура  п больной,  вполнѣ  раздѣтый, 
взвѣшивался  на  десятичныхъ  вѣсахъ.  Но  прежде,  чѣмъ  взвѣши- 
вать больного,  имѣя  въ  виду  возможно  точное  опредѣленіе  вѣса, 
я всякій  разъ  какъ  при  первомъ,  такъ  и при  послѣдующихъ 
взвѣшиваніяхъ,  предварительно  тщательно  провѣрялъ  установку 
вѣсовъ,  закрѣпляя  впитомъ.  Послѣ  взвѣшиванія  записывалось  по- 
казаніе вѣсовъ  и больной  сажался  въ  горячую  ванну,  темпера- 
тура которой  была  32° — 33°  по  Реомюру.  Во  время  пребыванія 
въ  ваннѣ  больному  клали  на  голову  холодные  компрессы  (7° — 
11°  К.),  перемѣнявшіеся  всякій  разъ,  какъ  начпналп  согрѣ- 
ваться. Въ  ваннѣ  больной  оставался  отъ  20  до  30  м.,  а за 
тѣмъ  его  обтирали  согрѣтою  простынею  п тотчасъ  * завертывали 
сначала  въ  сухую  согрѣтую  простыню,  а за  тѣмъ  въ  два — трп 
шерстяныхъ  одѣяла,  заранѣе  разосланныхъ  на  его  кровати.  Въ 
такомъ  положеніи  больной  оставался  отъ  30  до  40  м.  Послѣ 
обертыванія  больной  тщательно  вытпрался  также  сухою  согрѣтою 
простынею  и тотчасъ  же  снова  взвѣшивался.  Разница  между  дву- 
мя послѣдовательными  взвѣшиваніями  показывала  намъ  такпмъ 
образомъ  потерю  въ  вѣсѣ  больнаго  послѣ  горячей  ванны  съ  по- 
слѣдовательнымъ завертываніемъ  въ  одѣяла.  Послѣ  вторичнаго 
взвѣшиванія  больной,  надѣвши  нижнее  бѣлье  п носки,  ложился 
на  свою  постель,  покрывшись  слегка  однимъ  шерстянымъ  одѣя- 
ломъ и вторично  измѣрялась'  его  і°  и сосчитывался  пульсъ.  Имѣя 
въ  виду  прослѣдить  колебанія  вѣса  тѣла,  температуры  п пульса 
подъ  вліяніемъ  горячихъ  ваннъ  съ  послѣдовательнымъ  обертыва- 
ніемъ еще  впродолженіп  272  — 3 часовъ,  я заставлялъ  больного 
оставаться  въ  ванной  комнатѣ,  лежа  на  своей  постелѣ,  на  все 
ото  время.  Въ  теченіи  21/ъ  — 3 ч.  послѣ  ванны  съ  обертывані- 
емъ еще  два  раза  (черезъ  часъ  послѣ  ванны  съ  обертываніемъ 
и черезъ  27 а— 3 ч.)  опредѣлялись  его  вѣсъ,  температура  и 
пульсъ  въ  томъ  же  порядкѣ,  какъ  это  было  сдѣлано  тотчасъ 
послѣ  обертыванія,  при  чемъ  также  всякій  разъ  больной  взвѣ- 
шивался совершенно  раздѣтымъ.  За  все  время  наблюденія  боль- 
ной, находясь  подъ  моимъ  надзоромъ,  не  принималъ  нп  жидкой, 
ни  твердой  ппщіі.  Ыоча  и кало,  если  таковые  были,  взвѣшива- 
лись отдѣльно,  вычитались  пзъ  общей  вѣсовой  потерн  и,  такпмъ 
образомъ  получались  вѣсовыя  колебанія  путемъ  потѣнія  и пспа- 
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ренія.  Въ  большинствѣ  наблюденій  опредѣлялся  и средній  % 
влажности  въ  ванной  комнатѣ  психрометромъ  Ан^ші’а. 


При  такомъ  потогонномъ  способѣ  леченія  потери  вѣса  тѣла  у 


моихъ  больныхъ 

выразились 

въ  слѣдующихъ 

цифрахъ: 

При  2-мъ 

При  3-мъ 

При  4-мъ 

За  все  вре- 

взвѣшив. 

взвѣшив. 

взвѣшив. 

мя  наблюденія. 

— 750 

— 150 

— 150 

—1050 

—1050 

- 275 

— 125 

—1450 

— 325 

— 50 

— 125 

— 500 

— 650 

— 75 

— 175 

— 900 

— 525 

— 139 

— 175 

— 839 

— 400 

— 225 

— 250 

— 875 

— 750 

— 150 

0 

— 900 

— 210 

— 137 

0 

— 347 

— 200 

— 75 

— 128 

— 403 

— 400 

- 66 

— 150 

— 616 

— 400 

— 63 

0 

— 463 

— 350 

— 225 

— 86 

— 661 

— 345 

— 77 

— 25 

— 447 

— 500 

— 30 

— 177 

- 707 

— 700 

— 137 

— 636 

—1473 

— 251 

— 275 

— 75 

— 601 

— 280 

— 200 

— 167 

— 647 

— 525 

— 225 

— 72 

— 822 

— 650 

— 270 

— 125 

—1045 

— 350 

— 300 

— 86 

- 736 

— 700 

— 280 

— 100 

—1080 

— 710 

— 150 

— 188 

—1048 

— 600 

— 175 

— 50 

- 825 

Ср.  — 5056/23  — 163  — 1336/2з  — 80112Дз 

Приведенныя  цифровыя  данныя  показываютъ,  что  вѣсъ  тѣла 
подъ  вліяніемъ  горячихъ  ваннъ  съ  обертываніемъ  за  все  время 
наблюденія  падаетъ  (исключая  7,  8 и 11  наблюденія,  когда  при 
4 измѣреніи  паденія  вѣса  не  получалось)  и что  самое  большее 
паденіе  получается  при  второмъ  взвѣшиваніи  т.  е.  тотчасъ  послѣ 
примѣненія  послѣдовательныхъ  за  ванною  обертываній.  При 
третьемъ  и четвертомъ  взвѣшиваніи  паденіе  сравнительно  гораздо 
меньше. 

Причина  такихъ  колебаній  вѣса  въ  сторону  паденія  заклю- 
чается въ  томъ,  что,  при  примѣненіи  горячихъ  ваннъ  съ  послѣ- 
довательнымъ обертываніемъ,  значительно  повышается  темпера  - 
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тура,  а вмѣстѣ  съ  тѣмъ  вводится  одинъ  изъ  весьма  сильныхъ 
факторовъ  въ  актъ  потоотдѣленія.  Этотъ  факторъ,  дѣйству  я- ли 
прямо  на  потовые  центры  или  путемъ  рефлекса  съ  кожи,  вызы- 
ваетъ усиленное  потѣніе.  Такое  усиленное  потѣніе,  совершаю- 
щееся на  счетъ  извлеченія,  чрезъ  посредство  кожи,  значитель- 
наго количества  воды  изъ  крови,  и имѣло  мѣсто  во  всѣхъ  сдѣ- 
ланныхъ мною  наблюденіяхъ  при  употребленіи  этого  потогоннаго 
способа.  Что  касается  большихъ  потерь  въ  вѣсѣ,  полученныхъ 
при  второмъ  взвѣшиваніи,  а меньшихъ —при  послѣдующихъ 
двухъ,  то  такія  явленія,  мнѣ  кажется,  необходимо  должны  были 
получиться  вслѣдствіе  зависимости  ихъ  отъ  главнаго  фактора — 
высокой  температуры.  Какъ  скоро  дѣйствіе  высокой  температуры 
ослабляется  и организмъ  начинаетъ  постепенно  охлаждаться,  по- 
тѣніе уменьшается,  а вслѣдствіе  этого  и получаются  меньшія 
потери  въ  вѣсѣ.  При  третьемъ  и особенно  при  четвертомъ  взвѣ- 
шиваніи видимаго  потѣнія  почти  не  наблюдалось  и потери  въ 
вѣсѣ  получались  прн  этомъ  главнымъ  образомъ  на  счетъ  регзрі- 
гаііо  іпзепзіЪіІів. 

Колебанія  температуры  тѣла  за  тотъ  же  періодъ  наблюденія 
можно  видѣть  изъ  сопоставленія  нижеслѣдующихъ  цифръ: 


I п а 

х і 1 1 а. 

I п 

г е с і 

0. 

При  2-мъ 

При  3-мъ 

При  4-мъ 

При  2-мъ 

При  3-мъ 

При  4-мъ 

измѣреніи 

измѣреніи 

измѣреніи 

измѣреніи 

измѣреніи 

измѣрсріи 

+1,7 

—0,6 

-0,4 

+1,8 

—0,6 

-0,4 

+1,7 

—0,5 

0 

+1,1 

-0,7 

-0,2 

+1 

—0,8 

-0,2 

+0,9 

-0,2 

-0,1 

+0,4 

—0,8 

-0,2 

+0,6 

—0,6 

—0,4 

+0,4 

-04 

-0,1 

+0,6 

—0,3 

— 0,2 

+1,8 

— 0,5 

-1,1 

+2 

-1Д 

— 0,5 

+1 

—0,8 

+0,2 

+1,1 

-0,7 

—0,6 

+0,6 

-0,1 

0 

+1,4 

—0,3 

-0,1 

+1 

—0,3 

-од 

+1,2 

—0,5 

—0,3 

+1 

-0,1 

-0,1 

+1,3 

-0,4 

-0,2 

+0,8 

-0,2 

-0,2 

+1 

-0,4 

-о,і 

+1,4 

-0,7 

0 

+1,6 

—0,6 

—0,3 

+0,4 

—•-0,4 

+0,1 

+1 

—0,6 

-0,1 

+0,8 

— 0,4 

+0 

+1,2 

—0,5 

-0,1 

+1,1 

— 0,1 

-0,1 

+1,2 

—0,3 

—0,6 

+1,1 

-0,7 

-0,4 

+1,3 

—0,8 

-0,4 

+1 

—0,6 

—0,6 

+1,1 

-0,7 

-0,3 

+1,6 

-1,2 

—0,2 

+1,7 

-0,9 

. —0,8 
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+1 

—0,5 

+0,2 

+0,8 

—0,3 

-0,7 

+0,1 

-0,4 

-оЛ 

+0,7 

—0,2 

—0,2 

+0,7 

—0,5 

—0,2 

+1,8 

—1 

0 

+0,4 

-0,7 

+0,2 

+1 

—0,8 

-0,3 

+0,6 

—0,5 

-0,2 

+1,1 

-0,7 

—0,3 

Среднее:+0,89  — 0,46  — 0,15  +1,17  — 0,57  — 0,31 

Останавливаясь  на  полученныхъ  цифровыхъ  данныхъ,  считаю 
необходимымъ  замѣтить,  что  температура  животнаго  организма 
за  незначительными  колебаніями  обыкновенно  держится  на  одной 
высотѣ.  Такого  постоянства  организмъ  достигаетъ  путемъ  регули- 
рованія тепла  т.  е.  экономизируя  его  при  низкихъ  температу- 
рахъ и щедро  отдавая  при  высокихъ,  Главными  пособниками  въ 
регуляціи  тепла  являются:  1)  Сосуды  кожи,  которые,  съужаясь 
или  разширяясь,  увеличиваютъ  или  уменьшаютъ  притокъ  тепла, 
2)  мышечныя  волокна,  которыя,  разслабляясь  пли  сокращаясь, 
увеличиваютъ  или  уменьшаютъ  поверхность  тѣла  и чрезъ  это, 
конечно,  измѣняютъ  условія  отдачи  тепла.  3)  Легкія,  которыя, 
усиливая  или  ослабляя  свою  функцію,  увеличиваютъ  или  умень- 
шаютъ отдачу  тѣпла. 

Въ  приведенныхъ  мною  наблюденіяхъ  точно  также  замѣ- 
чается стремленіе  организма  къ  усиленной  отдачѣ  тепла  и это 
стремленіе  выражается  въ  усиленной  гипереміи  кожи,  въ  усилен- 
номъ потѣніи,  въ  учащенномъ  дыханіи.  Если  же,  не  смотря  на 
все  это,  температура  организма  повышается  при  2-мъ  измѣреніи, 
то  причину  повышенія  нужно  искать  во  1-хъ  въ  весьма  затруд- 
ненной отдачѣ  тепла  и во  2-хъ  въ  простомъ  разогрѣваніи  крови 
въ  виду  того,  что  животный  организмъ  все  же  до  нѣкоторой 
степени  физическое  тѣло,  которое,  какъ  таковое,  необходимо 
должно  подчиняться  физическимъ  законамъ  н слѣдовательно  воспри- 
нимать тепло  отъ  окружающей  среды  съ  болѣе  высокой  темпера- 
турой. Кромѣ  этихъ  двухъ  причинъ,  очень  можетъ  быть,  имѣется 
здѣсь  еще  третья — это  ускоренный  метаболизмъ.  Такое  повышеніе 
обмѣна  веществъ  подъ  вліяніемъ  ваннъ  признается  большин- 
ствомъ наблюдателей  (Киреевъ  :),  Зсішвіег  2)  и др. 


Примѣчаніе.  Знакъ  + обозначаетъ  повышеніе,  — обозначаетъ  пониженіе,  а О 
стояніе  на  одной  высотѣ  съ  предъндущимъ  измѣреніемъ.  Тоже  значеніе  эти  знаки 
имѣютъ  и при  вѣсовыхъ  колебаніяхъ. 

4)  О дѣйствіи  теплыхъ  н холодныхъ  ваннъ  на  здороваго  человѣка.  Медицин- 
скій Вѣстникъ.  1861.  № 10  и 11. 

а)  ІІеЬег  баз  УегЬаИеп  бег  Когрегѵѵагте  іп  беп  Аасііепег  ТЬегтаІ,  - Батрі’-ипб 
ПизсЪЪабегп.  Уігсіюѵѵ’з  АгсЬіѵ.  ХЫІІ.  1868. 
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Послѣдующія  пониженія  температуры  легко  объясняются  по- 
степеннымъ охлажденіемъ  организма  путемъ  потѣнія  и испаре- 
нія, отнимающихъ  отъ  организма  извѣстное  количество  тепла. 

Не  смотря  на  охлажденіе,  температура  тѣла,  какъ  видно  изъ 
среднихъ  цифровыхъ  данныхъ,  все  же  не  достигаетъ  первоначаль- 
ной высоты  и остается  нѣсколько  повышенной,  что  ясно  гово- 
ритъ за  продолжительное  дѣйствіе  горячихъ  ваннъ  съ  послѣдова- 
тельнымъ обертываніемъ  въ  одѣяла. 

Такія  колебанія  тегипературы  йодъ  вліяніемъ  теплыхъ  и горя- 
чихъ ваннъ  были  извѣстны  уже  давно  (ЬеЬегтеівІег  *),  Киреевъ *  2), 
8с1ш8іег  3)  и въ  послѣднее  время  довольно  подробно  разобраны 
въ  работахъ  Якимова  4),  Орлова  5)  и Гессе  6). 

Колебанія  пульса  (см.  ниже  таблицу  X»  1),  получившіеся 
при  моихъ  наблюденіяхъ,  идутъ  почти  параллельно  колебаніямъ 
температуры  тѣла. 

Учащеніе  сердечной  дѣятельности  зависитъ,  по  всей  вѣроят- 
ности, исключительно  отъ  повышенной  температуры  кровп,  кото- 
рая, раздражая  сердечную  мышцу  п нервы,  въ  ней  заложенныя, 
дѣйствуетъ  на  сердце  возбуждающимъ  образомъ  (Суоп). 

Что  касается  самочувствія  больныхъ  при  этомъ  способѣ  пото- 
гоннаго леченія,  то  оно  во  всѣхъ  приведенныхъ  мною  наблюдені- 
яхъ значительно  улучшалось:  вялость  и апатія  больныхъ  смѣня- 
лись относительною  бодростію  и живостью  въ  движеніяхъ.  Больные 
сами  просили  сдѣлать  имъ  ванну  и съ  неохотою  соглашались  на 
примѣненіе  другихъ  потогонныхъ. 

Такое  улучшеніе  самочувствія  больныхъ  можетъ  быть  объ- 
яснено тѣмъ,  что  горячія  ванны  съ  обертываніемъ  извлекали  изъ 
организма  большое  количество  жидкости  и,  сгущая  кровь,  застав- 
ляли энергично  всаі  ывать  жидкость  изъ  тканей,  а чрезъ  это, 
конечно,  уничтожалось  до  нѣкоторой  степени  то  механическое 
препятствіе,  которое  создаютъ  отеки.  Кромѣ  уничтоженія  меха- 
ническихъ препятствій  возможно  еще  и то,  что  организмъ,  под- 
вергнутый усиленному  потѣнію,  освобождается  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  и 
отъ  вредныхъ  продуктовъ  азотистаго  метоморфоза.  Наконецъ  есть 
факты,  добытые  экспериментальнымъ  путемъ  (Коіотап  Мііііег)  7), 


*)  Іос  сП. 

2)  Іос  сП. 

8)  Іос  сП. 

О теплыхъ  ванныхъ.  Дисс.  1883. 

*)  О вліяніи  ваннъ  ка  кожную  перепирацію.  Дисс.  1884. 

®)  Іос  соЬ 

) АгсЪіѵ  Гиг  ехрегітеіПеНе  РаЙю1о°Де,  і.  1.  1874. 
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говорящіе  за  то,  что,  дѣйствуя  на  кожу,  такъ  или  иначе  можно 
вліять  и на  почкп.  Въ  данномъ  случаѣ  горячія  ванны  съ  послѣ- 
довательнымъ обертываніямъ,  очень  можетъ  быть,  вліяли  на  по- 
чечный процессъ  въ  смыслѣ  улучшенія  тѣмъ,  что,  вызывая 
усиленное  потѣніе,  облегчали  работу  почекъ. 

Мои  наблюденія  надъ  дѣйствіемъ  горячихъ  ваннъ  съ  послѣ- 
довательнымъ обертываніемъ  позволяютъ  мнѣ  сдѣлать  выводы, 
близкіе  въ  общемъ  къ  выводамъ  Гессе:  1)  Организмъ  теряетъ 
значительное  количество  воды,  что  выражается  большою  потерею 
вѣса  тѣла.  Въ  среднемъ  изъ  23-хъ  наблюденій  потеря  въ  вѣсѣ 
за  ЗУз — 4 часа=80112/2з.  2)  1°  тѣла  какъ  іп  ахіНа,  такъ  и іп 
гесіо  въ  первое  время  замѣтно  повышается,  а затѣмъ  начинаетъ 
постепенно  понижаться.  Не  смотря  на  постепенное  пониженіе,  1° 
къ  концу  наблюденія,  за  нѣкоторыми  исключеніями,  все  же  оста- 
нется повышенной.  3)  Колебанія  пульса  представляютъ  довольно 
рѣзкую  аналогію  съ  таковыми  же  колебаніями  температуры  тѣла. 

і 

Подкожныя  впрыскиванія  пилокарпина. 

Для  подкожныхъ  впрыскиваній  пилокарпина  употреблялась 
обыкновенно  соляно-кислая  его  соль  — рііосагріпшд  шигіайсиш, 
какъ  легко  растворяющаяся  въ  водѣ.  Препаратъ  всякій  разъ  по- 
лучался изъ  аптеки  д-ра  Пеля.  Растворъ  приготовлялся  съ  та- 
кимъ разсчетомъ,  чтобы  шприцъ  Проваца,  емкость  котораго  ров- 
нялась одному  куб.  снт.  воды,  содержалъ  ту  именно  дозу,  кото- 
рую желательно  было  примѣнить.  Впрыскиванія  дѣлались  или  въ 
правое,  или  въ  лѣвое  плечо  и всякій  разъ  по  полному  шпрпцу. 
Дозы  варіировалпсь  отъ  Уз  до  Уз.  Наблюденія  надъ  дѣйствіемъ 
ріі.  пиша!,  производились  въ  той  же  комнатѣ,  гдѣ  дѣлались  го- 
рячія ванны  съ  обертываніемъ,  при  чемъ  также  всякій  разъ 
опредѣлялась  температура  комнаты,  а въ  большинствѣ  случаевъ 
и средній  % ея  влажности. 

Порядокъ  наблюденій  при  этомъ  способѣ  потогоннаго  лечен ія 
оставался  тотже,  что  и при  горячихъ  ванныхъ  съ  обертываніемъ 
т.  е.  сначала  до  впрыскиванія  опредѣлялся  вѣсъ  тѣла,  измѣря- 
лась его  температура  и сосчитывался  пульсъ  на  агі.  гайіаіів*  за- 
тѣмъ тоже  самое  дѣлалось  черезъ  часъ  по  впрыскиваніи,  черезъ 
два  часа  и наконецъ  черезъ  ЗУз— 4 часа.  Больные  за  все  время 
наблюденія  лежали  на  своей  постели  подъ  однимъ  шерстянымъ 
одѣяломъ  и,  оставаясь  подъ  моимъ  надзоромъ,  также  не  прини- 
мали ни  жидкой,  нп  твердой  пищи.  Такъ  какъ  при  впрыскпза- 
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ніяхъ  пилокарпина  получалась  потеря  йъ  вѣсѣ,  состоявшая  изъ 
потерь  слюною  и потомъ  съ  пспареніемъ,  то,  для  опредѣленія 
вѣсовыхъ  потерь  насчетъ  пота  и испаренія,  заранѣе  собранное 
количество  стоны  вычиталось  пзъ  общей  вѣсовой  потери.  Моча 
и калъ,  если  таковые  были,  также  исключались  изъ  общей  вѣсо- 
вой потери. 

При  такой  постановкѣ  наблюденій  мною  были  получены  слѣ- 
дующія цифровыя  данныя  относительно  потерь  вѣса. 


При  2-мъ 

При  3-мъ 

При  4-мъ 

Общая  потеря  за 

Потеря 

взвѣшив. 

взвѣшив. 

взвѣшив. 

время  наблюд. 

слюною. 

-475 

— 66 

— 25 

—566 

-193 

—107 

— 25 

— 75 

—207 

— 53 

—275 

—249 

— 27 

-551 

-303 

—325 

— 83 

—125 

-533 

—319 

—400 

-105 

—103 

-608 

-301 

—235 

— 16 

— 45 

—296 

—158 

—475 

—200 

— 38 

—713 

—314 

—437 

— 59 

—100 

—596 

—222 

—625 

— 85 

-100 

—810 

—299 

—412 

—400 

—123 

—935 

—411 

—125 

—100 

— 14 

—234 

— 84 

—283 

— 50 

—101 

—434 

— 97 

—230 

0 

- 72 

-302 

—124 

—266 

— 70 

— 28 

—364 

—108 

—263 

— 31 

0 

—294 

—111 

—300 

—125 

— 86 

—511 

—172 

—365 

—190 

— 70 

— 625 

—223 

—525 

—157 

0 

—682 

—257 

Ср.  — 3403/і8 

— 11113/18  — 62 1 

[6/і8  5І414/і8 

— 2085/і 

Изъ  приведенныхъ  цифровыхъ  данныхъ  видно,  что  вѣсъ  тѣла 
подъ  вліяніемъ  подкожныхъ  впрыскиваній  рііосагр.  шигіаі.  во 
всѣхъ  наблюденіяхъ  (исключая  15  и 18,  когда  при  четвертомъ 
взвѣшиваніи  вѣсъ  тѣла  оставался  на  одной  высотѣ  съ  преды- 
дущимъ взвѣшиваніемъ)  довольно  замѣтно  падаетъ.  Общее  паде- 
ніе вѣса  колеблется  въ  границахъ  207 — 935,  давая  въ  среднемъ 
514  14/і8.  Самое  большее  паденіе  въ  вѣсѣ  получается  черезъ  часъ  по 
впрыскиваніи,  а послѣдующія  вѣсовыя  колебанія  сравнительно  невели- 
ки. Сопоставляя  вѣсовыя  потери  отъ  рііосагр.  типа!,  съ  тако- 
выми же  отъ  горячихъ  ваннъ  съ  обертываніемъ,  нельзя  не  ви- 
дѣть, что  послѣднія  даютъ  большія  вѣсовыя  потери  и слѣдова- 
тельно большій  потогонный  эффектъ.  Рѣзкой  зависимости  боль* 
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шихъ  вѣсовыхъ  потерь  отъ  большихъ  дозъ  рііосагр.  шигіаі.  мною 
не  было  замѣчено,  что  отчасти  можетъ  быть  объяснено  и инди- 
видуальностію больныхъ. 

Не  касаясь  вопросаотомъ,  какимъ  путемъ  вызывается  слюно- 
отдѣленіе и потоотдѣленіе  при  подкожныхъ  впрыскиваніяхъ  рііосагр. 
тигіаИсі,  тѣмъ  не  менѣе  не  могу  не  отмѣтить  того  факта,  что 
вскорѣ  (ІО— 15  м.)  послѣ  впрыскиванія  ріі.  тигіаі.  во  всѣхъ 
приведенныхъ  мною  случаяхъ  получался  довольно  обильный  потъ 
и слюноотдѣленіе  и что  послѣднее  почти  всегда  начиналось  ра- 
нѣе, а въ  большинствѣ  случаевъ  и продолжалось  долѣе,  чѣмъ  ви- 
димое потѣніе.  Черезъ  часъ  (приблизительно)  послѣ  впрыскива- 
ній какъ  потѣніе,  такъ  и слюноотдѣленіе  въ  большинствѣ  слу- 
чаевъ прекращались.  Вотъ  почему  при  второмъ  взвѣшиваніи  и 
получилось  сравнительно  большее  паденіе  вѣса,  чѣмъ  при  послѣ- 
дующихъ двухъ. 

Измѣренія  температуры  тѣла,  произведенныя  мною  для  сохра- 
ненія параллели  въ  наблюденіяхъ  чрезъ  такіе  же  промежутки 
времени,  какъ  это  было  сдѣлано  при  горячихъ  ваннахъ  съ  обер- 
тываніемъ, дали  слѣцующеее: 

Іп  ахіііа.  Іп  гесіо. 


/ч 


Іри2-мъ 

При  3-мъ 

измѣр. 

измѣр. 

—0,5 

-0,1 

—0,3 

-0,2 

-0,1 

-0,4 

—0,3 

+ 0,1 

-0,3 

+ 0,1 

-0,1 

+ 0Д 

—0,9 

+ 0,2 

— 0,5 

—0,2 

—0,8 

-0,4 

-0,8 

-0,4 

— 0,5 

+ол 

—0,3 

—0,3 

-0,1 

—0,2 

-0,6 

—0,3 

— 1 

0 

-0,4 

-0,2 

—0,9 

+ 0,3 

—0,3 

+ 0,1 

Ср. — 0,48  —0,09 


При4-иъ  При  2-мъ 

измѣр.  измѣр. 

+ 0,4  — 0,2 

+ 0,2  —0,2 

+ 0,1  —0,2 

О —0,1 

+ 0,3  -0,3 

+ 0,1  —0,2 

+ 0,4  —0,7 

+ 0,2  —0,5 

+ 0,4  —0,7 

+ 0,4  —0,9 

+ 0,1  -0,3 

+ 0,1  —0,3 

О —0,3 

+ 0,4  —0,5 

+ 0,2  —0,6 

+ 0,1  —0,1 

+ 0,3  —0,5 

+ ОД  —0,6 

+ 0,21 


При  3-мъ 

При4-мъ 

измѣр. 

измѣр. 

-0,1 

+ 0,3 

-0,1 

+ 0,2 

0 

-0,1 

0 

0 

-0,1 

+ 0,3 

+ 0,2 

+ 0,1 

+ 0,1 

+ 0,4 

-0,1 

+ 0,2 

—0,2 

0 

-0,1 

+ 0,1 

-0,2 

+ 0,2 

—0,2 

+ 0,2 

-0,1 

+ 0,1 

+ 0,1 

0 

-0,1 

+ 0.2 

-0,1 

+ 0,2 

-0,1 

+ 0,2 

+ 0,2 

+ 0,1 

—0,05 

+ ОД  5 

—0,40 
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Изъ  приведенныхъ  цифровыхъ  данныхъ  впдно,  что  темпера- 
тура какъ  іп  ахіііа,  такъ  п іп  гесіо  черезъ  часъ  по  впрыскива- 
ніи рііосагр.  пшгіаі.  во  всѣхъ  случаяхъ  падаетъ,  давая  въ  сред- 
немъ паденіе  около  Уз0*  черезъ  два  часа  въ  отдѣльныхъ  случа- 
яхъ замѣчается  повышеніе,  но  въ  среднемъ  температура  все  же 
немного  понижена*  наконецъ  черезъ  ЗУз — 4 ч.  почтп  во  всѣхъ 
случаяхъ  замѣчается  повышеніе  температуры.  Въ  среднемъ  темпе- 
ратура іп  ахіііа  понижена  болѣе,  чѣмъ — іп  гесіо. 

Такое  довольно  рѣзкое  паденіе  температуры  при  второмъ  измѣ- 
реніи п сравнительно  весьма  небольшое  прп  третьемъ,  по  всей 
вѣроятности^  зависитъ  отъ  охлажденія  наружныхъ  покрововъ  тѣла 
вслѣдствіе  усиленнаго  потѣнія  и испаренія.  Этою  же  причиною 
можетъ  быть  объяснено  п относительно  меньшее  паденіе  темпе- 
ратуры іп  гесіо  за  тотъ  же  періодъ  времени.  Подобныя  колебанія 
температуры  предъ  вліяніемъ  рііосагр.  пиша!,  замѣчались  п дру- 
гими наблюдателями  (Вагйепііеѵег  1)  Засѣцкій  2)  и др.  Вели- 
чина паденія  температуры  въ  произведенныхъ  мною  наблюденіяхъ 
не  стояла  однако  въ  тѣсной  зависимости  отъ  употребляемыхъ 
дозъ  пилокоршша,  въ  чемъ  также  нельзя  не  видѣть  вліянія  инди- 
видуальности больныхъ. 

Что  касается  сердечной  дѣятельности  при  подкожныхъ  впры- 
скиваніяхъ ріі.  шпгіаі.,  то  изъ  таблицы  Л?  2 (см.  ниже)  видно, 
что  къ  концу  каждаго  наблюденія  (кромѣ  5,  6 и 7)  она  замед- 
ляется. Причину  такого  замедленія  нужно  искать  во  вліяніи  пило- 
карпина на  периферическія  окончанія  тадиз’а  въ  сердцѣ.  Въ  этомъ 
насъ  убѣждаютъ  экспериментальныя  изслѣдованія  д-ра  Попова,, 
произведенныя  въ  фармакологической  лабораторіи  профессора  Су- 
шинскаго. Докторъ  Поновъ  2)  экспериментировалъ  надъ  лягушками, 
теплокровными  животными  (кролики,  собаки)  и отчасти  надъ 
людьми.  Въ  своихъ  наблюденіяхъ  надъ  лягушками  авторъ  прежде 
всего  подмѣтилъ  замедленіе  сердечной  дѣятельности,  какъ  выдаю- 
щееся явленіе,  а потому,  чтобы  выяснить,  завпсптъ-лп  оно  отъ 
повышенія  дѣятельности  замедляющаго  аппарата  сердца,  пли  отъ 
угнетенія  ускоряющаго,  онъ  сдѣлалъ  нѣсколько  опытовъ  съ  пере- 
рѣзкою ѵардів’а  п впрыскиваніемъ  атропина. 

На  основаніи  свопхъ  опытовъ,  авторъ  приходитъ  къ  такимъ 
выводамъ:  1)  Пилокарпинъ,  какъ  у лягушекъ  п теплокровныхъ, 
такъ  п у человѣка,  прп  подкожномъ  употребленіи  производитъ 


4)  Іос  сіі. 

3)  Іос  сП. 

3)  Матеріалъ  для  Фармакологіи  пидокорнина.  Д*сс.  1878. 
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сначала  учащеніе  сердцебіенія,  которое  потомъ  смѣняется  замед- 
леніемъ. 2)  Продолжительность  періода  ускоренія,  продолжитель- 
ность періода  замедленія  и величина  послѣдняго  зависятъ  отъ  ве- 
личины впрыскиваемой  дозы  пилокарпина.  3)  Ускореніе  сердце- 
біенія, по  всей  вѣроятности,  зависитъ  отъ  вліянія  пилокарпина 
на  симпатическій  нервъ.  4)  Замедленіе  сердцебіенія  послѣ  впры- 
скиванія пилокарпина  зависитъ  только  отъ  дѣйствія  его  на  пе- 
риферическія окончанія  ѵа^из’а  въ  сердцѣ,  раздражительность  ко- 
торыхъ повышается. 

Сравнительно  небольшое  число  моихъ  наблюденій  въ  отноше- 
ніи самочувствія  больныхъ  при  этомъ  потогонномъ  способѣ  лече- 
йія  представляло  нѣкоторое  несходство,  а именно:  одна  половина 
случаевъ  протекала  безъ  видимыхъ  непріятныхъ  осложненій  и 
больные  при  этомъ  чувствовали  себя,  хотя,  правда,  далеко  не 
такъ  хорошо,  какъ  при  употребленіи  горячихъ  ваннъ  съ  оберты- 
ваніемъ, но  въ  общемъ  все  же  удовлетворительно;  другая  поло- 
вина наблюдавшихся  мною  случаевъ  наоборотъ  всякій  разъ  пред- 
ставляла осложненія  въ  формѣ  незначительнаго  слезотеченія  и 
тошноты  и больные  при  этомъ  чувствовали  угнетеніе  и жало- 
вались наголовныя  боли.  Наконецъ  въ  одномъ  случаѣ  (доза — 7з  &гп.) 
была  рвота  и довольно  рѣзкій  колляпсъ,  правда,  скоро  прошед- 
шій подъ  вліяніемъ  нѣсколькихъ  капель  эфира.  Вообще  говоря, 
какъ  въ  первой  половинѣ  случаевъ,  такъ  и особенно  во  второй— 
подкожныя  впрыскиванія  пилокарпина  принимались  больными  послѣ 
горячихъ  ваннъ  съ  обертываніемъ  съ  видимою  неохотою,  несмотря 
на  довольно  замѣтный  потогонный  эффектъ. 

На  основаніи  наблюденій  надъ  дѣйствіемъ  подкожныхъ  впры- 
скиваній рііосагр.  тигіоіісі  я позволю  себѣ  сдѣлать  слѣдующія 
выводы:  1)  Вѣсъ  тѣла  падаетъ  и въ  среднемъ  выводѣ  общая  по- 
теря въ  вѣсѣ  за  время  наблюденія  =51414/і8,  а въ  частности 
потеря  потомъ  и пспареніемъ=3069/і8,  потеря  слюною=2085/і8. 
2)  Температура  тѣла  какъ  іп  ахіііа,  такъ  и іп  гесіо  въ  первые 
два  часа  падаетъ,  а за  тѣмъ  понемногу  повышается,  все  же  не- 
достигая  къ  концу  сеанса  первоначальной  высоты.  З)  Сердечная 
дѣятельность  къ  концу  наблюденія  довольно  рѣзко  замедляется. 

Горячія  обертыванія. 

Горячія  обертыванія,  примѣнявшіяся  мною  параллельно  съ 
первыми  двумя  потогонными  способами,  производились  при  од- 
нихъ условіяхъ  въ  отношеніи  обстановки  и приблизительно  въ 
одно  и тоже  время.  Для  примѣненія  горячихъ  обертываній  бра- 


— 26  — 


лись  большею  частію  двѣ,  вмѣстѣ  сшитыя  простыни  (вѣсъ  про- 
стынь опредѣлялся  заранѣе),  погружались  въ  воду  33 — 38°  К., 
крѣпко  выжимались  и снова  взвѣшивались,  чрезъ  что  опредѣля- 
лось количество  захваченной  ими  воды.  Смоченныя  такимъ  обра- 
зомъ простыни  быстро,  насколько  возможно,  растилались  на  по- 
крытой тремя  шерстяными  одѣялами  кровати  и больной  тотчасъ- 
же  завертывался  сначала  въ  мокрыя  простыни  такъ,  какъ  это 
рекомендуетъ  дѣлать  Винтерницъ  въ  руководствѣ  по  гидроте- 
рапіи, а затѣмъ  завертывался  въ  три  шерстяныя  одѣяла,  разо- 
сланныя на  его  кровати.  Ранѣе  завертыванія  больнаго  опредѣ- 
лялся его  вѣсъ,  измѣрялась  температура  и сосчитывался  пульсъ. 
Завернутымъ  въ  простыни  и шерстяныя  одѣяла  больной  оставался 
въ  теченіи  одного  часа.  Дальнѣйшій  ходъ  наблюденій  былъ  тотъ  же, 
что  и при  горячихъ  ваннахъ  съ  обертываніемъ.  Температура  ком- 
наты, а въ  большинствѣ  наблюденій  и средній  % ея  влажности, 
мною  также  опредѣлялись,  какъ  и при  первыхъ  двухъ  потогон- 
ныхъ способахъ  леченія. 

Прежде  чѣмъ  приступить  къ  разсмотрѣнію  цифровыхъ  дан- 
ныхъ, полученныхъ  мною  при  примѣненіи  горячихъ  обертываній, 
считаю  необходимымъ  сказать  нѣсколько  словъ  относительно  об- 
щаго вліянія  ихъ  на  организмъ. 

Тотчасъ  послѣ  завертываній,  по  вышеописанному  способу, 
больные  тѣмъ  не  менѣе  испытывали  такое  же  непріятное  ощу- 
щеніе охлажденія,  какъ  и при  обыкновенныхъ  влажныхъ  оберты- 
ваніяхъ. Правда,  непріятное  ощущеніе  охлажденія  довольно  скоро 
т.  е.  приблизительно  черезъ  5 — 10  м.  смѣнялось  пріятнымъ  чув- 
ствомъ согрѣванія,  при  чемъ  нижнія  конечности  обыкновенно  со- 
грѣвались гораздо  труднѣе.  Такія  перемѣны  въ  ощущеніяхъ  со- 
провождались и видимыми  измѣненіями  въ  наружныхъ  покровахъ 
тѣла,  а именно:  вначалѣ  замѣчалась  блѣдность  покрововъ  отъ 
съуженія  сосудовъ,  происходящаго  главнымъ  образомъ  рефлек- 
торнымъ путемъ,  а отчасти,  можетъ  быть,  и путемъ  прямого 
отнятія  тепла*  за  тѣмъ  появлялась  легкая  степень  красноты  вслѣд- 
ствіе расширенія  сосудовъ  и больные  при  этомъ  испытывали  пріят- 
ное чувство  согрѣванія  и у нѣкоторыхъ  появлялась  наклонность 
ко  сну.— Изъ  этого  краткаго  описанія  видео,  что  дѣйствіе  горя- 
чихъ обертываній  совершенно  аналогично  съ  дѣйствіемъ  простыхъ 
влажныхъ  обертываній,  которыя  въ  послѣднее  время  довольно 
подробно  разобраны  въ  работахъ  д-ра  Чернявскаго  и д-ра  Гессе  2). 


*)  Матеріалы  къ  вопросу  о влажныхъ  обертываніяхъ.  Дисс.  1884. 
3)  Іос.  сіі. 
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Такая  анологія  въ  дѣйсівіи  горячихъ  п обыкновенныхъ  влажныхъ 
обертываній,  по  моему  мнѣнію,  происходитъ  вслѣдствіе  быстраго 
охлажденія  смоченныхъ  простынь.  II  въ  самомъ  дѣлѣ,  такое  не- 
большое количество  воды,  какъ  1,086  &тш.  (среднее  изъ  15)  и 
при  томъ  распредѣленное  тонкимъ  слоемъ  по  поверхности  двухъ 
простынь,  приходя  въ  соприкосновеніе  съ  воздухомъ  относительно 
не  влажнымъ,  необходимо  должно  было  испаряться,  а вмѣстѣ  съ 
тѣмъ  и быстро  охлаждаться.  Быстрому  испаренія  воды,  заклю- 
чающейся въ  простыняхъ,  а слѣд.  и охлажденію  ихъ  помогало 
еще  и то  обстоятельство,  что  прп  разстиланіи  простынь  прихо- 
дилось ихъ  нѣсколько  встряхивать,  а чрезъ  это  получалось  уско- 
реніе движенія  воздушныхъ  струй  т.  е.  одинъ  изъ  факторовъ, 
ускоряющихъ  испареніе  жидкости. 

Прп  вышеописанномъ  методѣ  леченія  много  были  получены  въ 
отношеніи  вѣса  тѣла  слѣдующія  цифровыя  данныя: 


При  2-мъ 
взвѣшиваніи. 

При  3-мъ 
взвѣшиваніи. 

При  4-мъ 
взвѣшиваніи. 

За  все  время 
наблюденія. 
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— 50 

—123 

—25 
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+25 
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— 25 

— 64 
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—52 
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— 22 

—25 
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— 60 

—143 
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—28 

— 42 
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+60 

—81 

— 65 

— 86 

+50 

—52 

+ 2 

0 

—15 

—62 

—105 

—182 

0 

—40 

— 46 

— 86 

+25 

—75 

— 95 

—145 

Среднее: — 310/із 

— 4210/і5 

— 4 9 14/і  а 

- 96Ѵі5 

Изъ  приведенныхъ  здѣсь  цифръ  ясно  видно,  что  вѣсъ  тѣла 
подъ  вліяніемъ  горячихъ  обертываній  падаетъ  за  все  время  на- 
блюденій сравнительно  весьма  мало.  Крайнія  границы  паденія — 
это  0 — 186,  что  въ  среднемъ  выводѣ  даетъ  паденіе  = 964/і5. 
Сопоставленіе  вѣсовыхъ  потерь  при  горячихъ  обертываніяхъ  съ 
таковыми  же  при  первыхъ  двухъ  способахъ  леченія  весьма  наглядно 
говоритъ  за  то,  что  горячія  обертыванія  дѣйствуютъ  на  организмъ 
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весьма  слабо  въ  смыслѣ  потогоннаго  эффекта,  или  вѣрнѣе — со- 
всѣмъ не  дѣйствуютъ,  такъ  какъ  видимаго  потѣнія  при  этомъ 
способѣ  леченія  мною  почти  не  наблюдалось.  Мои  наблюденія  въ 
этомъ  отношеніи  стоятъ  очень  близко  къ  наблюденіямъ  Черняв- 
скаго х)  и Гессе  2),  у которыхъ  вѣсовыя  потери  равнялись  въ 
среднемъ  выводѣ  71,6  и 83,3. 

Колебанія  температуры  за  тотъ  же  періодъ  времени  вырази- 
лись въ  слѣдующихъ  цыфрахъ: 
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+0,2 

+0,5 

0 

+0,1 

+0,2 

—0,5 

+0,3 

0 

-од 

+0  1 

0 

—0,3 

+0,1 

+0,2 

-од 

0 

0 

-ОД 

+0,1 

+0,1 

0 

— 01 

-ОД 

-0,4 

-од 

+0,1 

—0,3 

-0,2 

•+од 

-0,2 

+0,1 

-од 

-од 

—0,2 

0 

-ОД 

-0,2 

+0,3 

-0,2 

-ОД 

0 

—0,2 

+0,1 

0 

-од 

-0,2 

0 

Среднее:-- -0,27 

' +0,09 

+0,13 

—0,16 

—0,04 

+0,12 

При  разсмотреніи  цифровыхъ  данныхъ  прежде  всего  замѣчается, 
что  при  второмъ  измѣреніи  какъ  іп  ахіііа,  такъ  и іп  гесіо,  темпе- 
ратура въ  среднемъ  подаетъ  сравнительно  довольно  рѣзко.  При- 
чина такого  паденія,  надо  полагать,  лежитъ  въ  измѣненныхъ  усло- 
віяхъ отдачи  тепла.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  завертываніе  въ  дурные 
проводники  тепла  до  нѣкоторой  степени  лишаетъ  организмъ  обыч- 
наго способа  тепловыхъ  потерь  черезъ  лучеиспусканіе  и испаре- 
ніе, а такъ  какъ  выработка  тепла  въ  организмѣ  совершаетси  по- 
степенно, то  при  уменыпоннной  отдачѣ  его  въ  результатѣ  должно 
получиться  увеличеніе  тепла.  И вотъ  въ  первый  часъ  наблюде- 
ній, когда  больной  завернутъ,  такое  увеличеніе  тепла  выражается, 
какъ  сказано  выше,  въ  легкой  степени  кровонаполненія.  Послѣ 
обертываній,  когда  кожа  становится  болѣе  влажною,  являются. наобо- 
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ротъ  условія,  весьма  благопріятныя  для  тепловыхъ  потерь  и вотъ 
почему  получается  довольно  замѣтное  паденіе  температуры  при 
второмъ  измѣреніи.  Большее  пониженіе  температуры  іп  ахіііа,  чѣмъ 
іп  гесіо  становится  теперь  уже  яснымъ  само  собою. 

Въ  дальнѣйшемъ  повышеніи  температуры  вслѣдъ  за  ея  паде- 
ніемъ нельзя  не  видѣть  присущаго  организму  стремленія  къ  под- 
держанію ея  на  одной  и тоже  высотѣ  съ  первоначальной. 

Что  касается  замедленія  сердечной  дѣятельности,  очень  за- 
мѣтнаго въ  моихъ  наблюденіяхъ  (смотри  ниже  таблицу  Л?  3),  то 
оно  можетъ  быть  объяснено  экспериментальными  данными  Сгоііг’а  *) 
и КоеВгі^’а *  2 3),  изъ  которыхъ  видно,  что  кожныя  раздраженія  не- 
избѣжно отражаются  на  сердечной  дѣятельности  или  въ  смыслѣ 
учащенія,  или  же-  прямо  замедленія,  смотря  по  степени  раздра- 
женія и величинѣ  раздражаемой  поверхности.  Въ  моихъ  случаяхъ 
примѣненія  горячихъ  обертываній  каждый  разъ  вся  почти  поверх- 
ность тѣла  подвергалась  термическому  раздраженію,  а это  послѣд- 
нее, какъ  сильное  раздраженіе,  вызывало  расширеніе  сосудовъ, 
а послѣдовательно  и замедленіе  сердечной  дѣятельности.  Кромѣ 
такого,  несомнѣнно  сильнаго  раздражителя,  получаемаго  организ- 
момъ въ  моментъ  завертыванія  въ  простыни,  на  замедленіе  сер- 
дечной дѣятельности  имѣетъ  вліяніе  еще  и влажная  теплота,  по- 
степенно накопляющаяся  вслѣдствіе  дурныхъ  проводниковъ  тепла 
и дѣйствующая  разслабляющимъ  образомъ  на  периферическія  со- 
суды. (Винтерницъ  8),  Чернявскій  4). 

Выше  мною  было  сказано  въ  общихъ  чертахъ  о вліяніи  го- 
рячихъ обертываній  на  общее  состояніе  и на  ощущенія,  испы- 
тываемыя больными,  а потому,  не  касаясь  здѣсь  вопроса  о само- 
чувствіи, на  основаніи  полученныхъ  данныхъ  нри  такомъ  спо- 
собѣ леченія,  я позволю  себѣ  сдѣлать  слѣд.  выводы:  1)  Вѣсъ 
тѣла  подъ  вліяніемъ  горячихъ  обертываній  надаетъ  весьма  незна- 
чительно (въ  среднемъ  выводѣ  за  время  наблюденія  = 964/і5), 
что  говоритъ  за  ихъ  весьма  слабый  потогонный  эффектъ.  2)  Тем- 
пература какъ  іп  ахіііа,  такъ  и іп  гесіо  вначалѣ  (спустя  часъ) 
надаетъ,  а за  тѣмъ  повышается.  3)  Сердечная  дѣятельность  во 
всѣхъ  наблюденіяхъ  къ  концу  сеанса  довольно  рѣзко  замедляется. 

Сопоставляя  вмѣстѣ  выводы,  полученныя  изъ  наблюденій  надъ 


О Цитир.  по  Фостеру,  учеб,  фпзіол.  цер,  Тарханова,  т.  I.  1882. 

2)  Сіе  РЬубіоІо^іе  Дег  НаіП,  1876. 

3)  Іос.  еіѣ. 

4)  Іос.  СІЬ 
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тремя  потогонными  методами  леченія,  можно  сдѣлать  слѣдующія 
общія  заключенія: 

1)  Горячія  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обёртываніемъ  въ 
шерстяныя  одѣяла  даютъ  за  время  наблюденія  самую  большую 
потерю  въ  вѣсѣ  (въ  среднемъ  выводѣ  80112/*2з  §тш.);  горячія 
влажныя  обертыванія  за  тоже  время  самую  меньшую  (въ  сред- 
немъ выводѣ  964/і5  ^гш.),  а пилокарпинъ  въ  отношеніи  вѣсо- 
выхъ потерь  занимаетъ  среднее  мѣсто  (въ  среднемъ  общая  по- 
теря = 51414/і8  &гшф,  потеря  потомъ  н испареніемъ  = 3069/із, 
слюною  — 2085/ 18  &гш.). 

2)  Температура  прп  горячихъ  ваннахъ  съ  послѣдовательнымъ 
обертываніемъ  настолько  повышается,  что  еще  къ  концу  наблю- 
денія бываетъ  немного  выше  первоначальной-  при  горячихъ  влаж- 
ныхъ обертываніяхъ  температура  черезъ  часъ  поднимается,  а 
затѣмъ  повышается  и къ  концу  наблюденія  почти  достигаетъ 
первоначальной  высоты-  прп  подкожныхъ  же  впрыскиваніяхъ  ріі. 
шигіаі.  температура  падаетъ  въ  теченіи  двухъ  часовъ  п затѣмъ 
уже  начинаетъ  повышаться,  но  къ  концу  наблюденія  ^дости- 
гаетъ прежней  высоты. 

3)  Пульсъ  при  горячихъ  ваннахъ  съ  послѣдовательнымъ  обер- 
тываніемъ въ  своихъ  колебаніяхъ  идетъ  параллельно  колеба- 
ніямъ прп  нихъ  температуры;  при  горячихъ  влажныхъ  оберты- 
ваніяхъ и прп  подкожныхъ  впрыскиваніяхъ  ріі.  шигіаі.  пульсъ  къ 
концу  наблюденія  замедляется. 

4)  При  примѣненіи  горячихъ  ваннъ  съ  послѣдовательнымъ 
обертываніемъ  больные  чувствуютъ  себя  гораздо  лучше,  чѣмъ 
при  подкожныхъ  впрыскиваніяхъ  ріі.  шигіаі.  и прп  горячихъ  влаж- 
ныхъ обертываніяхъ. 

5)  Потогонному  эффекту  отъ  подкожныхъ  впрыскиваній  ріі. 
шигіаі.  значительно  мѣшаютъ  бывающія  при  нихъ  осложненія. 
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Больные,  надъ  которыми  производились  мною  наблюденія,  были 
слѣдующіе: 

Дриганъ,  32  дѣтъ,  отставной  солдатъ.  Больной,  очень  крѣпкаго 
тѣлосложенія,  восемь  лѣтъ  назадъ,  еще  во  время  послѣдней  кампаніи, 
сильно  простудился  и съ  того  времени  появились  отеки,  которые  ис- 
чезали и снова  появлялись.  Весною  прошлаго  года  отеки  усилились 
и больной  поступилъ  въ  Госпиталь.  При  изслѣдованіи  найдено:  Ьуй- 
горз  апазагса  и умѣреннный  азсіГъ,  а кромѣ  того  небольшая  гипер- 
трофія лѣваго  желудочка  и легкій  катарръ  бронхъ.  Количество  мочи 
до  3,000  к.  с.  Удѣльный  вѣсъ  1,015.  Реакція  кислая.  Моча  содержитъ 
въ  довольно  большомъ  количествѣ  бѣлокъ,  эпителіальные  цилиндры, 
зернистыя  и жирноперерожденныя  клѣтки  почечнаго  эпителія  и без- 
цвѣтныя кровяныв  тѣльца.  Діагнозъ — Керйгііізрагепсііутаіоза  сйгопіса. 

1)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  &/ѵі. 


Температура  комнаты 4. 7°  К. 

» воды  для  компресовъ.  . . 9°  К. 

» ванны 32°  К. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10  ч.  20  м. 
до  11 — 20  т.  е.  ІІ2  часа  въ  ваннѣ  и 4/г  часа  въ  одѣялахъ). 


Наблюденія  до  ванны. 

Вѣсъ  больнаго 80,450 

4°  іп  ахіііа  ....  36,4  ) П. 

> > гес4о  ...  36,8  ) 50 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 79,550 

4°  іп  ахіііа  ....  37,5  ( П. 

» » гес4о  ....  38  (50 


Черезъ  часъ  т.  е.  послѣ  ванны 
съ  обертываніемъ. 

Вѣсъ  больнаго  79,700 

4°  іп  ахіііа  ....  38,1  ( П. 

> » гес4о  . . . . 38,6  ( 61 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 79,400 

4°  іп  ахіііа  . . . . 37,1  ( II. 

» » гесіо  . . . . 37,6  ( 50 


Общая  вѣсовая  потеря  —1050  ртп. 


2)  Горячее  обертываніе  8/ѵі. 

Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  простыни  ....  33°  К. 

> » » компрессовъ.  . . 11°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни 900  ртп. 


» выжатой  влажной  простыни  . . 1850  §тт. 

» захваченной  “простыней  воды  . 950  §;гт. 
Обертываніе  продолжалось  часъ  т.  е.  отъ  10  ч.  15  м.  до  11  ч. 

15  м. 

Черезъ  часъ  т.  е.  послѣ  обер- 


Наблюденія  до  обертыванія:  тыванія. 

Вѣсъ  больного 80,300  Вѣсъ 80,220 


1°  іп  ахіііа  ....  36,8  ( П.  1°  іп  ахіііа  ....  36,8  ( П 

> » гесіо  ....  37,1  ( 66  » » гесіо  . , — . 36,8  ( 50 
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Черезъ  два  часа. 

Бѣгъ «...  80.240 


іп  ахіііа 
» гесіо 


. 36,7  ( П. 
. 36,9  ( 52 


Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 80,114 

4°  іп  ахіііа  . . . 36,6  ( П, 

» » гесіо  . . . . 37,3  ( 52 

Общая  вѣсовая  потеря=186  цгт. 


3)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  п/ѵ і. 

Температура  комнаты 17°  К. 

> воды  для  компрессовъ  . . . 11°  К. 

» ванны 32°  К. 

Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10 — 15 
до  11  — 15  т.  е.  Ѵг  часа  въ  ваннѣ  и V 2 въ  одѣялахъ). 

Черезъ  часъ,  т.  е.  послѣ  ванны 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  бодьнаго 81,300. 

і°  іп  ахіііа  ....  37,1  ) п 

» » гесіо 37,3  ) 54 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 79,975. 

і°  іп  ахіііа  . . . . 37,3  ) п 
» > гесіо 37,7  ) 57 


съ  обертываніемъ. 

Вѣсъ 80,250. 

і°  іп  ахіііа  . . . . 37,8  ) п 

» > гесіо  ....  38,4  ) 60 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 79,850 

і°  іп  ахіііа  . . . . 37,3  ) п 

» » гесіо 37,5  ) 54 


Общая  вѣсовая  потеря  =1,450. 

Отеки  ногъ  и лида  у больнаго  почти  совершенно  исчезли,  а ас- 
цитъ замѣтно  уменьшился.  Бѣлокъ  въ  мочѣ  все  еще  оставался.  По 
прошествіи  двухъ  дней  больной  выписался. 

II.  Саволайне,  30  лѣтъ,  бывшій  солдатъ.  Анамнестическія  дан- 
ныя относительно  заболѣванія  крайне  неопредѣленны.  Въ  клиниче- 
скій госпиталь  поступилъ  въ  концѣ  прошлаго  Апрѣля  съ  жалобою  на 
ломоту  въ  ногахъ.  При  изслѣдованіи  найдено:  лицо,  животъ  и ниж- 
няя треть  голеней  отечны,  а со  стороны  дыхательныхъ  путей — не- 
большой катарръ.  Сердце  какъ  будто  нѣсколько  увеличено  въ  длин- 
никѣ,  тоны  чисты.  Въ  мочѣ  довольно  большое  количество  бѣлка  и 
немного  эпителіальныхъ  цилиндровъ,  жирно  перерожденныхъ  клѣтокъ 
почечнаго  эпителія  и безцвѣтныхъ  кровяныхъ  тѣлецъ.  Суточное  ко- 
личество мочя  2200 — 2800.  Удѣльный  вѣсъ  1014 — 1017.  Реакція  кис- 
лая. Діагнозъ:  ИерЬгШз  рагепсЬ.  сЬгопіса. 

4)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  5/іѵ. 


Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  компрессовъ 10 — 11°  К. 

» ванны 32°  К. 


Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 
50  м.  (отъ  10  ч.  20  м.  до  11  ч.  10  м.  т.  е.  20  м.  въ  ваннѣ  и Ѵг  ч. 
въ  одѣялахъ). 

Наблюденія  до  ванны:  Послѣ  ванны  съ  обертываніемъ: 


Вѣсь  больнаго 59,425.  Вѣсъ  . . 59,100. 

і°  іп  ахіііа 36,7  ) п.  і°  іп  ахіііа 37,7  ) п. 

> > гесіо  .....  37,2  ) 90  < » гесіо 38,1  ) 100 
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Черезъ  два  часа:  Черезъ  четыре  часа: 


Вѣсъ • 59,050.  Вѣсъ 58,925. 

і°  іп  ахіііа 37,4  ) п.  і°  іп  ахіііа 37,2  ) п. 

» > гесіо 37,9  ) 84  » » гесіо 37,8  ) 84 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  — 500  ^гш. 


5.  Горячее  обертываніе  8/ѵі. 

Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  простыни 33°  К. 

» » » компрессовъ 11°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни • 1150  ртп. 

» влажной  выжатой  простыни 2525  > 

> захваченной  простыней  воды 1375  » 

Обертываніе  продолжалось  часъ  т.  е.  съ  10  — 35  до  11  ч.  35  м. 
тт  ^ ^ . Черезъ  часъ,  т.  е.  послѣ  обер- 

Наблюденш  до  обертыванія:  тыванія* 

Вѣсъ  больнаго 61,425.  Вѣсъ 61,375. 

і°  іп  ахіііа  ....  36,6  ) п і°  іп  ахіііа 36,5  ) п 

» » гесіо 37,1  ) 87  » » гесіо  . . . . 37,1  ) 80 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 61,369.  Вѣсъ 61,360. 

і°  іп  ахіііа 36,6  ) п і°  іп  ахіііа 36,6  ) п 

> » гесіо 36,9  ) 72  » » гесіо 37,2  ) 74 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 65  ртп. 

6)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  11/ѵі. 

Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  компрессовъ.  . . 9°  » 

» ванны 32°  » 

Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 


50  м.  (отъ  10  — 17  до  11  — 7 м.  т.  е.  20  м.  въ  ваннѣ  и 4/г  ч.  въ 
одѣялахъ). 

Наблюденія  до  ванны:  Послѣ  ванны  съ  обертываніемъ: 

Вѣсъ  больнаго 59,850  Вѣсъ 59,200 

і°  іп  ахіііа 36,8  ) п і°  іп  ахіііа 37,2  ) п 

» » гесіо 37,3  ) 78  » » гесіо 37,9  ) 96 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 59,125  Вѣсъ 58,950. 

і°  іп  ахіііа 36,9  ) п і°  іп  ахіііа 36,7  ) п 

> » гесіо 37,3  ) 78  » » гесіо 36,9  ) 80 


Общая  вѣсовая  потеря=900  ртп. 

7)  Горячее  обертываніе  14/ѵі. 

Температура  комнаты 19°  К. 

» воды  для  простыни  ....  33°  » 

» » » компрессовъ.  . . 11°  » 

Вѣсъ  сухой  простыни 1150  §тт. 

> влажной  выжатой  простыни  . . 2325  > 

» захваченной  простынею  воды  .1175  » 

Обертываніе  продолжалось  часъ,  т.  е.  отъ  10  — 12  до  11  — 12  м. 
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Наблюденія  до  обертыванія: 

Вѣсъ  больнаго 60,180. 

4°  іп  ахіііа 36,7  ) п 

> > гесіо 37  ) 80 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 60,130. 

4°  іп  ахіііа 36,7  ) п 

> > гесіо 36,9  ) 66 


Черезъ  часъ  т.  е.  послѣ  обер- 
тыванія: 

Вѣсъ 60  150. 

4°  іп  ахіііа 36,5  ) п 

> » гесіо 36,9  ) 64 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 60,100. 

4°  іп  ахіііа 36,7  ) п 

> » гесіо 37  5 64 


8)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  Ѵв  17 /п. 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  52  м. 
Температура  комнаты  18°  К. 


Наблюденія  до  впрыскиванія: 

Вѣсъ  больнаго 60,175. 

4°  іп  ахіііа 37  ) п 

> > гесіо 37,3  ) 72 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 59,634. 

4°  іп  ахіііа 36,4  ) и 

» > гесіо 37  ) 72 


Черезъ  часъ  по  впрыскиваніи:  $ 
Вѣсъ.  ...,.,  59,700.  і 
4°  іп  ахіііа.  . . . 36,5  ) п 

» » гес4о  ....  37,1  ) 72 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ 59,609.  ] 

4°  іп  ахіііа.  . . . 36,8  ) п 

» » гес4о  ....  37,3  1 70  \ 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ=566  ^гш. 
Потер  я потомъ  и испар.=373  » 

> слюною  . . . =193  > 


9)  Подкожное  впрыскиваніе  рііосагр.  тигіа4  Ѵв  §гп.  І9/ѵі 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  4 м. 
Температура  комнаты  17°  К. 

Наблюденія  до  впрыскиванія:  Черезъ  часъ  по  впрыскиваніи: 


Вѣсъ  больного 60,550  Вѣсъ 60,443 

4°  іп  ахіііа  .....  37  ( п.  4°  іп  ахіііа 36,7  ( п. 

» » гес4о 37,2  ( 80  » > гес4о 37  (75 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ • ...  60,418  Вѣсъ 60,343 

4°  іп  ахіііа 36,5  ( п.  4°  іп  ахіііа 36,7  ( п. 

> » гес4о 36,9  ( 69  > > гесіо 37,1  ( 66 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=207  ^гш. 
Потеря  пбтомъ  и испар.=154,  слюною=53  ртп. 


10)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  21  /ѵі. 


Температура  комнаты 19°  К. 

» воды  для  компрессовъ  11°  К. 

» ванны 32°  К. 


Продолжительность  ванны  съ  послѣд.  обертываніемъ  50  м.  (отъ 
10 — 23  до  11 — 13  м.  т.  е.  20  м.  въ  ваннѣ  и Ѵг  часа  въ  одѣялахъ). 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго, 61,400 

4°  іп  ахіііа  ....  37  ( п. 

> > гес4о  . . * . 37,1  ( 84 


Послѣ  ванны  съ  обертываніемъ: 

Вѣсъ 60,875 

4°  іп  ахіііа  ....  37,4  ( п. 

» > гесіо  ....  37,7  ( 99 


■ - — - 
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Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  . . . • * . . . . 60,736 

і°  іп  ахіііа  . . . . 37,3  ( п. 
с » гееіо  ....  37,4  ( 86 


Черезъ  четыре  часа. 

Вѣсъ 60,561 

і°  іц  ахіііа  ....  37,2*  ( п. 

> > гееіо  ....  37,2  ( 84 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=839  §;гш. 
11)  Подножное  впрыскпваніе  рііосагр.  шигіаі.  */в  гг.  24/ѵі 


Впрыскиваніе  сдѣлано  въ 
Температура  комнаты  18° 
Наблюденія  до  впрыскиванія: 

Вѣсъ  больнаго 60.650 

1°  іп  ахіііа  ....  37  ( п. 

> > гееіо  ....  37,2  ( 78 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 60,126 

1°  іп  ахіііа  . ".  . . 36,5  ( п. 

> » гееіо  ....  37  (78 


правое  плечо  въ  10  ч.  15  м. 

К. 

Черезъ  часъ  послѣ  впрыскиванія: 

Вѣсъ 60,375 

I®  іп  ахіііа  ....  36,9  ( п 

> > гееіо  ....  37  (78 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ  . . . • 60,099 

1°  іп  ахіііа  ....  36,6  Г п. 

> > гееіо  ....  36,9  ( 75 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=551  ^гш. 
Потеря  пбтомъ  и пспар.=248,  слюною  303  &гт. 


12)  Подкожное  впрыскпваніе  рііосагр.  тигіаі.  1 5 «:г.  26/ѵі. 
Впрыскпваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10  ч.  23  м. 
Температура  комнаты  18°  К. 


Наблюденія  до  впрыскпванія: 

Вѣсъ  больнаго 60,400 

1°  іп  ахіііа  ....  36,9  ( п. 

> > гееіо  ....  37,2  ( 80 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 59,992 

1°  іп  ахіііа  ....  36,7  ( п. 

> > гееіо  ....  37,1  ( 78 


Черезъ  часъ  послѣ  впрыскпванія: 

Вѣсъ 60,075 

1°  іп  ахіііа  ....  36,6  ( п. 

> > гееіо  ....  37,1  ( 81 

Черезъ  четыре  часа 

Вѣсъ . 59,867 

1°  іп  ахіііа  ....  36,7  ( п. 

> » гееіо  ....  37,1  ( 72 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=533  еггш. 

Потеря  пбтомъ  п пепар.=214,  слюною=319  §тш. 

Подъ  вліяніемъ  потогоннаго  теченія  отекп  значительно  уменьши- 
лись. Чрезъ  нѣсколько  дней  больной  выписался,  чувствуя  значительное 
улучшеніе,  но  бѣлокъ  въ  мочѣ  въ  небольшомъ  количествѣ  все  еще 
оставался. 

III.  Ушаковъ,  28  лѣтъ,  отставной  солдатъ.  Больной,  средняго  тѣ- 
лосложенія, сообщаетъ,  что  въ  первый  разъ  отекп  появились  два 
года  назадъ,  но  потомъ  прп  теченіи  отекп  исчезли.  Въ  клиническій 
госпиталь  поступилъ  въ  Мартѣ  прошлаго  года  съ  ясно  выраженнымъ 
плевритомъ,  который  довольно  скоро,  подъ  вліяніемъ  соотвѣтствен- 
наго теченія,  всосался,  оставивъ  незначительное  притупленіе  въ  сто- 
ронѣ лѣваго  легкаго.  Вслѣдъ  за  плевритомъ  появились  отекп  лица,  обѣ- 
ихъ голеней  и незначительный  азсіі’ъ.Въ  мочѣ  появился  въ  довольно  боль- 
шомъ количествѣ  бѣлокъ  и крупнозернистые  и эпителіальные  цилиндры 
и бѣлыя  кровяныя  тѣльца.  Суточное  количество  мочи  до  2000,  удѣль 


— 36 


ный  вѣсъ  1017.  Реакція  кислая.  Поставленъ  діагнозъ — ХерЬгіііз  ра- 
гепсЬутаіоза  сйгопіса. 

13)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  6/уі. 

Температура  комнаты 16°  К. 

» воды  для  компрессовъ.  8°  » 

> > » ванны  . . . 32°  » 

Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 
часъ  (отъ  10 — 25  до  11 — 25,  т.  е.  Ѵгч.  въ  ваннѣ  и Ѵгч.  въ  одѣялахъ). 

Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  70,400. 
і°  іп  ахіііа  36,5  ) п. 

> > гесіо  36,9  ) 82 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  69,775. 
і°  іп  ахіііа  37,8  ) п. 

» > гесіо  37,8  ) 84 


Послѣ  ванны  съ  обер- 
тываніемъ: 

Вѣсъ 70,000. 

і°  іп  ахіііа  38,3  ) п. 

» » гесіо  38,9  )110 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ  ....  69,525. 
і°  іп  ахіііа  36,7  ) п. 

> » гесіо  37,3  ) 84 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 875  ртп. 


14)  Горячее  обертываніе  9/ѵі. 

Температура  комнаты 17°  В. 

» воды  для  простыни  . 33°  » 

» > » компрессовъ  10°  » 

Вѣсъ  сухой  простыни 1150  ртп. 


» влажн,  выжатой  простыни  2175  » 

» захвачен,  простынею  воды  1025  » 

Обертываніе  продолжалось  часъ  (отъ  10 — 25  до  11 — 25). 


Наблюденія  до  обер- 
тыванія: 

Вѣсъ  больнаго  71,575. 
і°  іп  ахіііа  37,1  ) п. 
» > гесіо  37,7  ) 90 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  71,486. 
і°  іп  ахіііа  36,7  ) п. 

> > гесіо  37  ) 72 


Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  ....  71,575. 
і°  іп  ахіііа  36,6  ) п. 

> » гесіо  37  ) 81 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ  ....  71,411. 
і°  іп  ахіііа  36,6  ) п. 

» » гесіо  37,2  ) 75 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 164  ^гт. 

15)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  12/ѵі. 

Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  компрессовъ  11°  » 

» ванны 32°  » 

Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 
часъ  (отъ  10 — 20  до  11 — 20,  т.  е.  1/ч  ч.  въ  ваннѣ  и */г  ч.  въ  одѣялахъ). 
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Наблюденія  до  ванны: 


Послѣ  ванны  съ  обер- 
тываніемъ: 


Вѣсъ  больнаго  72,100. 
4°  іп  ахіііа  37,1  ) п. 

> > гес4о  37,8  ) 90 

Черезъ  два  часа: 


Вѣсъ  ....  71,350. 
1°  іп  ахіііа  38,1  ) п. 

» » гес4о  38,9  )105 

Черезъ  четыре  часа: 


Вѣсъ  ....  71,200.  Вѣсъ  ....  71,200. 

4°  іп  ахіііа  37,3  ) п.  4°  іп  ахіііа  37,5  ) п. 

» » гес4о  38,2  )100  » » гес4о  37,6  ) 80 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 900  ^гш. 

Подъ  вліяніемъ  потогоннаго  леченія  отеки  уменьшились  и еамо- 
чувстіе  больнаго  замѣтно  улучшилось.  Долѣе  оставаться  въ  госпиталѣ 
больной  незахотѣдъ,  а потому  былъ  выписанъ.  Присутствіе  бѣлка  и 
цилиндровъ  въ  мочѣ  было  замѣтно. 


ІУ.  Ивановъ,  36  лѣтъ  отъ  роду,  чернорабочій,  средняго  тѣлосло- 
женія. Заболѣлъ  четыре  года  назадъ,  по  разсказамъ,  отъ  простуды, 
которой  подвергался  нѣсколько  разъ.  Въ  началѣ  была  опухоль  лица 
и ногъ,  но  все  это  скоро  исчезло.  Съ  годъ  назадъ,  снова  появились 
отеки,  но  скоро  опять  подъ  вліяніемъ  леченія  исчезли.  Въ  концѣ 
прошлаго  іюля  больной  поступилъ  въ  клиническій  госпиталь  п при 
изслѣдованіи  найдено:  умѣренный  отекъ  нижнихъ  конечностей,  а также 
и другихъ  частей  тѣла.  Въ  полости  живота  значительное  количество 
жидкости  (азсі4із);  на  животѣ  довольно  ясно  вырисовывается  венозная 
сѣть,  что  повидимому  говоритъ  за  застой  крови  въ  системѣ  у.  рогіае. 
Сердце  немного  гипертрофировано,  тоны  чисты.  Моча  содержитъ  умѣ- 
ренное количество  бѣлка  и изъ  Форменныхъ  элементовъ  преимуще- 
ственно гіалиновые  цилиндры  и бѣлые  кровяные  шарики;  зернистыхъ 
и эпителіальныхъ  цилиндровъ  въ  ней  очень  мало.  Суточное  количе- 
ство мочи  1550 — 1850,  удѣльный  вѣсъ  1008 — 1010. 

Діагностицировано — ПерЬгШз  іп4егз4і4іаНз  сЬгоп. 


16)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  3/ѵііі. 

Температура  комнаты 17°  К. 

» воды  для  компрессовъ.  9®  > 

» ванны 33°  » 

Средній  в/ о влажности  721/*. 

Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 

часъ  (отъ  10 — 20  до  11  — 20,  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣ- 
ялахъ). 


Наблюденія  до  ванны. 

Вѣсъ  больнаго  70,560. 
4°  іп  ахіііа  37,4  ) п. 

» » гес4о  37,7  ) 60 


Послѣ  ванны  съ  обер- 
тываніемъ: 

Вѣсъ  больнаго  70,350. 
4°  іп  ахіііа  38  ) п. 
» » гес4о  38,8  ) 70 


Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  70,213. 
4°  іп  ахіііа  37,9  ) п. 
» > гес4о  38,5  ) 63 


Черезъ  четыре  часа: 
Вѣсъ  ....  70,213. 
4°  іп  ахіііа  37,9  ) п. 
» > гес4о  38,4  ) 66 


Общая  вѣсовая  потеря  = 347  «тш. 
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17)  Горячее  обертываніе  4/ѵііі. 

Температура  комнаты 16°  Я. 

» воды  для  простыни  . . 35°  » 

» » » консервовъ  .12°  » 

Вѣсъ  сухой  простыни 650  ^гпі. 


» влажн.  выжатой  простыни  1300  » 

» захваченной  воды  ....  650  » 

Средній  °/ о влажности  въ  комнатѣ  643/4. 

Обертываніе  продолжалось  съ  10 — 20  до  11 — 20. 

Послѣ  обертываніи: 

Вѣсъ  ....  70,800. 
і°  іп  ахіііа  36,2  ) п. 

» » гесіо  36,6  ) 50 

Черезъ  четыре  часа: 
Вѣсъ  ....  70,717. 
і°  іи  ахіііа  36,7  ) п. 
» » гесіо  36,9  ) 55 

Общая  вѣсовая  потеря  = 123  «тш. 


Наблюденія  до  обер- 
тыванія: 

Вѣсъ  больнаго  70,840. 
і°  іп  ахіііа  36,1  ) п. 
> » гесіо  36,8  ) 56 

Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  70,767. 
і°  іп  ахіііа  36,4  ) п. 

» » гесіо  36,7  ) 50 


18)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  Ѵе  ^гп.  с/уііі. 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  20  м. 
Температура  комнаты  17°  К. 

Средній  °/ о влажности  въ  комнатѣ  60°/о. 


Наблюденія  до  впры- 
скиванія. 

Вѣсъ  больнаго  70,375 
і°  іп  ахіііа  36,3  ( п. 

» » гесіо  36,7  ( 54 

Черезъ  два  часа. 

Вѣсъ 69,870 

1°  іп  ахіііа  36,1  ( п. 

> > гесіо  36,3  ( 62 


Черезъ  часъ  послѣ 
впрыскиваніи: 
Вѣсъ  ....  69,975 
і°  іп  ахіііа  36  (и. 

» » гесіо  36,4  ( 60 
Черезъ  четыре  часа: 
Вѣсъ  ....  69,767 
і°  іп  ахіііа  36,4  ( п, 

» » гесіо  36,6  ( 56 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ— 608  ^тпі . 

Потеря  потомъ  и испар.:=307,  слюною  301  ^гш. 

і 

19)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  .обертываніемъ  'Ѵѵш. 


Температура  комнаты 16°  К. 

» воды  для  компресовъ.  10°  К. 

» ванны  .......  33°  К. 

Средній  °/0  влажности 673/*. 


Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 

часъ  (отъ  9 — 48  до  10 — 48,  т.  е.  въ  ваннѣ  20  м.  и въ  одѣялахъ  40  м.). 

Т1  ^ . Послѣ  ванны  съ  обер- 

Наблюденія  до  ванны: 


тываніемъ: 


Вѣсъ  больнаго  70,925 
і°  іп  ахіііа  36,4  ( п. 

» » гесіо  36,8  ( 62 


Вѣсъ  . • . . 70,725 
і°  іп  ахіііа  37,4  ( п. 

» » гесіо  38  ( 80 
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Черезъ  два  часа:  Черезъ  четыре  часа*. 

Вѣсъ  ....  70,650  Вѣсъ  ....  70,522 
і°  іп  ахіііа  37,1  ( п.  і°  іп  ахіііа  37  ( п. 

> » гесіо  37,5  ( 72  » » гесіо  37,2  ( 63 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=403  ртп. 

20)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  8/уіп. 

Температура  комнаты 17°  К. 

> воды  для  компрессовъ. 10°  К. 

» ванны 33°  К. 

Средній  °/о  влажности 12х  Ы 

Продолжительность  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ 
часъ  (отъ  10 — 4 до  11 — 4,  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣялахъ). 

Послѣ  ванны  съ  обер- 
тываніемъ. 

Вѣсъ.  . . . 70,250 

і°  іп  ахіііа  37,3  ( и. 

» » гесіо  '38  (92 

Черезъ  четыре  часа: 

Вѣсъ.  . . . 70,034 

і°  іп  ахіііа  37,1  ( п. 

» » гесіо  37,4  ( 68 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ— 616  §тт 


Наблюденія  до  ванны; 

Вѣсъ  больнаго  70,650 
і°  іп  ахіііа  36,3  ( п. 
» » гесіо  36,7  ( 56 

Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ.  . . . 70,184 

і°  іп  ахіііа  37,2  ( п. 

» » гесіо  37,6  ( 75 


21)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тпгіаі.Ѵв  ^гп.  9|уш. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10  ч.  25  м. 
Температура  комнаты  . 17°  К. 

Средній  °/ о влажности.  58Ѵг 


Наолюденія  до  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ.  . . . 70,310 
і°  іп  ахіііа  36,2  ( п. 

» » гесіо  36,5  ( 56 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ-  . . . 70,059 
і°  іп  ахіііа  36,2  ( п. 

» » гесіо  36,5  ( 60 


Черезъ  часъ  послѣ 
впрыскиванія. 
Вѣсъ.  . . . 70,075 
і°  іп  ахіііа  36,1  ( п. 

» » гесіо  36,3  ( 61 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ.  . . . 70,014 
і°  іп  ахіііа  36,3  ( п. 

» » гесіо  36,6  ( 58 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ=296  &гт. 
Потеря  потомъ  и испар.=138,  слюною=158  ерчп. 

22)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  1|з  «г.  10/уііі. 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  9 м. 
Температура  комнаты.  . 16»  К. 

Средній  °/ о влажности.  . 673/а 
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Наблюденія  до  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ.  . . .70,800 

і°  іп  ахіііа  36,7  ( п. 
» » гесіо  37  ( 58 

Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ.  . . . 70.125 

і іп  ахіііа  36  ( п. 

> » гесіо  36,4  ( 67 


Черезъ  часъ  послѣ 
впрыскиванія: 
Вѣсъ.  . . . 70,325 

і°  іп  ахіііа  35,8  ( п. 

> » гесіо  36,3  ( 80 
Черезъ  Зх/г  часа: 
Вѣсъ.  . . . 70,087 

і°  іп  ахіііа  36,4  ( п. 
» # гесіо  36,8  ( 65 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ-- 713  ^гш 
Потеря  пбтомъ  и испар=399,  Слюпою=314  ^гш 

2%)  Горячее  обертываніе  11/ѵііі. 

Температура  комнаты.  . • . . . . 16°  Н. 

> воды  для  простыни  . . 35°  » 

» > > компрессовъ.  11°  > 

Вѣсъ  сухой  простыни 920  ^гт. 

» влажной  простыни  ....  1975  » 

» захваченной  воды  ....  1055  » 

Средній  °/о  влажности  663/*. 

Обертываніе  продолжалось  отъ  10 — 15  до  11 — 15. 

Наблюденія  до  оберты- 


ванія: 

Вѣсъ  больнаго.  . 71,000. 
і°  іп  ахіііа  . . 36,5  ) п. 

» » гесіо  . . 36,7  ) 62 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 70,975. 

і°  іп  ахіііа.  . 36,1  ) п. 

> > гесіо  . . 36,6  ) 60 


Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ 70,975. 

і°  іп  ахіііа . . 35  ) п. 

» » гесіо  . . 36,6  ) 67 

Черезъ  31/г  часа: 

Вѣсъ 70,972. 

Г іп  ахіііа  . . 36,5  ) п. 

> » гесіо  . . 36,7  ) 58 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 28  ^пп. 


24)  Горячее  обертываніе  12/ѵііі. 

Температура  комнаты 16!/2°  К. 

> воды  для  компрес.  . 11°  » 

> » > простыни  . 35  » 

Вѣсъ  сухой  простыни 920  °:гт. 

> влажной  простыни  ....  1975  > 

> захваченной  воды  ....  1055  » 


Средній  °/о  влажности  663/4. 
Обертываніе  продолжалось  отъ 
Наблюденія  до  оберты- 
ванія: 

Вѣсъ  больнаго.  . 70,175. 
і°  іп  ахіііа.  . 36,4  ) п. 

» » гесіо  . . 36,7  ) 64 


10—10  до  11—10. 

Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ 70,200. 

і°  іп  ахіііа.  . 36,1  ) п. 

> » гесіо  . . 36,6  ) 58 . 
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Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 70,136. 

4°  іп  ахіііа . . 36,2  ) п. 
» » гес4о  . . 36,6  ) 56 


Черезъ  3*/2  часа: 

Вѣсъ 70,111. 

4°  іп  ахіііа  . . 36,5  ) п. 
» » гес4о  . . 36,9  ) 59 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  =64  §гт. 

25)  Горячая  ванна  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  13/ѵііі. 


Температура  комнаты 16°  К. 

» воды  для  компресовъ.  10°  » 

» ванны 33°  » 

Средній  °/о  влажности  74 3/а. 


Продолжительныя  ванны  съ  обертываніемъ  часъ — отъ  10  — 6 до 
11 — 6 т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣялахъ. 

Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго.  . 70,100. 

4°  іп  ахіііа  . . 36,8  ) п. 

» » гес4о  . . ь7.1  ) 66 

Черезъ  два  часа:. 

Вѣсъ 69,637. 

4°  іп  ахіііа.  . 37,4  ) п. 

» » гес4о  . . 37,7  ) 78 


Посла  ванны  съ  обер- 
тываніемъ: 

Вѣсъ 69,700. 

4е  іп  ахіііа.  . 37,6  ) п. 

» у гес4о  . в 38,1  ) 84 
Черезъ  34/г  часа: 
Вѣсъ  ....  69,637. 
4°  іп  ахіііа . . 37,2  ) п. 
» » гес4о  . . 37,6  ) 70 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 463  ^гт. 


26)  Горячая  ванна  съ  послѣд.  обертываніемъ  1пІѵт. 


Температура  комнаты 16°  К. 

> воды  для  компрессовъ  ......  9°  К. 

> ванны  . . 33°  К. 

Средній  °/ о влажности  . . ; 70°|о. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  9 — 58  до 

10 — 58  т.  е..  4|г  ч.  въ  ваннѣ  и 4|г  ч.  въ  одѣялахъ). 

тт  ^ . Послѣ  ванны  съ  обертыва- 

Наблюденія  до  ванны:  • . 


Вѣсъ  больного  67,225 
4°  іп  ахіііа  36,6  (п. 

» гес4о  36,8  (68 
Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  66,650 
4°  іп  ахіііа  37,3  (п. 

> гес4о  37,8  (80 


Вѣсъ  ....  66,875 
4°  іп  ахіііа  38  (п. 

> гес4о  38,4  (96 
Черезъ  34/г  часа: 
Вѣсъ  ....  66,564 
4°  іп  ахіііа  37,3  (п. 

> гес4о  37,5  (74 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
661  ртп. 


27)  Горячее  обертываніе  18/ѵііі. 

Температура  комнаты 16°  К. 

> воды  для  компрессовъ  . . 9°  К. 

» простыни 35о  К. 
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Вѣсъ  сухой  простыни 1000  Есгт. 

> влажной 2050  » 

> захваченной  воды 1050  > 

Средній  °/о  влажности  74%. 

Продолжительность  обертыванія  отъ  9 — 57  до  10 — 57. 
Наблюденія  до  обертыванія;  Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  больного  65,050  ^гш.  Вѣсъ  ....  65,100 

і°  іп  ахіііа  36,7  (п.  і°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гесіо  36.8  (62  > гесіо  36,8  (56 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  3%  часа: 

Вѣсъ  ....  65,048  Вѣсъ  ....  65,028 

і°  іп  ахіііа  36,5  (п.  і°  іп  ахіііа  37  (п. 

> гесіо  36,9  (62  » гесіо  37,1  (62 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
22  ртп. 

28)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  €|з  ^г.  ‘/9ѵііі 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  оба  плеча  по  % ^гп.  въ  10  ч.  10  м. 

Температура  комнаты  15°  К. 

Средній  % влажности  62%. 

Черезъ  часъ  послѣ  впрыс- 
киванія: 

Вѣсъ  ....  65,013 
і°  іи  ахіііа  36  (п. 

» гесіо  36,3  (67 
Черезъ  З1  Ч часа: 

Вѣсъ  ....  64,854 
і°  іп  ахіііа  36  (п. 

> гесіо  36,4  (60 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
596  &гт. 

Потеря  пбтомъ  и испар.= 
374,  слюною=222. 

29)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  шш\  Ѵз.  20/ѵш. 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  14  м. 


Температура  комнаты  15о  К. 

Средній  °/о  влажности 72% 


Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больного  65,450 
і°  іп  ахіііа  36,5  (п. 

» гесіо  36,8  (66 
Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  64,954 
і°  іп  ахіііа  35,8  (п. 

> гесіо  36,2  (62 


Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больного  64,775 
і°  іп  ахіііа  37  (п. 

» гесіо  37,2  (68 
Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  * . . . 64,065 
і°  іп  ахіііа  35,8  (п 
> гесіо  36,3  (64 


Черезъ  часъ  послѣ  впрыск. 
Вѣсъ  ....  64,150 
і°  Іп  ахіііа  36,2  (п. 

» гесіо  36,5  (68 
Черезъ  3%  часа: 

Вѣсъ  ....  63,965 
і°  іп  ахіііа  36,2  (п. 

» гесіо  36,3  (60 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ^ 
810  ртп. 

Потеря  пбтомъ  п испар.= 
511,  слюною=299. 


30)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  21|ѵііі. 

Температура  комнаты  17°  К. 

» воды  для  компрессовъ  . . 9°  К. 

> ванны 33°  К. 

Средній  °/о  влажности 723(* 

Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  9 — 52  до 
10 — 52,  т.  е.  въ  ваннѣ  27  м.  и въ  одѣялахъ  33  м.). 


Наблюденія  до  ванны: 
Вѣсъ  больного  64,020 
іо  іп  ахіііа  36,9  (п. 

» гесіо  37  (67 

Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  63,598 
іо  іп  ахіііа  36,9  (п. 

» гесіо  37,4  (68 


Послѣ  ванны  съ  обертыв 
Вѣсъ  ....  63,675 
і°  іп  ахіііа  37,3  (п. 

» гесіо  38  (80 

Черезъ  З1^  часа: 

Вѣсъ  ....  63,573 
і°  іп  ахіііа  37  (п. 

> гесіо  37,3  (65 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ- 
447  ртп. 


31)  Горячая  ванна  съ  послѣд.  обертываніемъ  22|ѵш 
Температура  комнаты.  ......  15о  К. 

» воды  для  коппрессовъ  9о  К. 

> ванны 324|а  К. 

Средній  °/о  влажности  791|г. 

Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10 — 12 
до  11 — 12  т.  е.  въ  ваннѣ  25  м.,  а въ  одѣялахъ  35  м.). 


Наблюденія  до  ванны: 
Вѣсъ  больного  64.300 
і°  іп  ахіііа  36,8  (п. 

> гесіо  36,9  (70 
Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  63,770 
і°  іп  ахіііа  37,2  (п. 

» гесіо  37,6  (75 


Послѣ  ванны  съ  обертыв.: 
Вѣсъ  ....  63,800 
і°  іп  ахіііа  37,6  (и. 

» гесіо  38,1  (86 
Черезъ  З1 1 а часа: 

Вѣсъ  ....  63,593 
і°  іп  ахіііа  37,2  (п. 

> гесіо  37,5  (70 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ- 
707  &гт. 


32)  Горячее  обертываніе  2<7|ѵііі. 

Темп,  комнаты 16°  К. 

> воды  для  простыни  . . 35о  К. 

» воды  для  компрессовъ  . 12°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни  . . . 900  ртп. 

» влажной 1850 

> захваченной  воды  ....  950 

Средній  °/ о влажности 78 

Продолжительность  обертыванія  отъ  10 — 18  до  11 — 18. 
Наблюденія  до  обертыванія:  Дослѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  больного  60,625  Вѣсъ  ....  60,600 

і°  іп  ахіііа  36,8  (п.  і°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гесіо  36,8  (64  » гесіо  36,7  (55 
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Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  60,542 
і°  іп  ахіііа  36,6  (п. 

> гесіо  36,8  (56 


33^  Подкожное  впрыскиваній  ріі 
Температура  комнаты  . 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое 
Средній  °/о  влажности  76°/о. 

Наблюденія  до  впрыскив. 
Вѣсъ  больного  59,950 
і°  іп  ахіііа  36,8  (п. 

> гесіо  37  (52 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  59,138 
і°  іп  ахіііа  35,6  (п. 

> гесіо  36  (56 


Черезъ  34/г  часа: 

Вѣсъ  ....  60,482 
і°  іп  ахіііа  36,6  (п. 

» гесіо  36,8  (53 
Общая  иоіеря  въ  вѣсѣ= 
143  ртп. 

шигіаі.  ‘/з  ^гп.  Ѵіх. 

17°  К. 

плечо  нъ  10  ч.  4 м. 

Черезъ  часъ  послѣ  впрыск. 
Вѣсъ  ....  59,538 
і°  іп  ахіііа  36  (п. 

> гесіо  36,1  (62 
Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ  ....  59,015 
і°  іп  ахіііа  36  (п. 

> гесіо  36,1(50 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 

935  ^гт. 

Потеря  пбтомъ  и испар.= 
524,  слюною=411  ^гт. 


Подъ  вліяніемъ  потогоннаго  леченія  отеки  на  ногахъ  исчезли, 
азсіі’ъ  уменьшился  весьма  незначительно.  Въ  общемъ  больной  не 
представляетъ  замѣтваго  улучшенія.  Больной  остался  въ  госпиталѣ, 
но  систематическое  лсченіе  потогонными  было  оставлено. 


\.  Бубновъ,  чернорабочій  С.-Петербургскаго  Арсенала,  крѣпкаго 
тѣлосложенія,  54  лѣтъ  отъ  роду.  Недѣли  за  три  до  поступленія  въ 
Клиническій  госпиталь  сильно  простудился  и съ  того  времени  появи- 
лась опухолв  лица  и ногъ  въ  нижней  трети  обоихъ  голеней.  При  по- 
ступленіи въ  госпиталь  больной  жаловался  на  боль  въ  поясничной 
области  и частые  позывы  къ  мочеиспусканію.  При  изслѣдованіи  най- 
дено: животъ  нѣсколько  увеличенъ  и содержитъ  незначительное  коли- 
чество жидкости.  Легкія  эмФизематозны.  Границы  сердца  немного 
увеличены  въ  длинникѣ.  Артеріи  склерозированы.  Тоны  сердца  чисты. 
Въ  мочѣ  найдевъ  бѣлокъ  въ  довольно  большемъ  количествѣ  и кромѣ 
того  эпителіальные  и крупнозернистые  цилиндры.  Суточное  количе- 
ство мочи  до  2500  к.  с.;  удѣльный  вѣсъ  1006.  Діагнозъ — №ерЬгіііз 
рагепсЬ.  сйгопіса. 

34)  Горячая  ванна  съ  послѣд.  обертываніемъ  24|ѵді. 

Температура  комнаты  16°  К. 

> ванны  33°  К. 

Температура  воды  для  компрессовъ  9®  К. 

Средній  °|о  влажности  793|4. 

Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10 — 2 до 
11  ч.  2 'м.  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣялахъ). 
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Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  72,950 
4°  іп  ахіііа  36,2  (п. 

> гес4о  36,6  (88 
Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  72,113 
1°  іп  ахіііа  37,2  (п. 

» гес4о  37,5  (88 


Послѣ  ванны  съ  обертыва- 
ніемъ: 

Вѣсъ  ....  72,250 
4°  іп  ахіііа  37,3  (п. 

> гес4о  37,8  (106 
Черезъ  34 2 часа: 

Вѣсъ  ....  71,477 
4°  іп  ахіііа  37,1  (п. 

» гес4о  36,9  (88 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
1473  ртп. 


35)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  25/ѵііі 


Температура  комнаты 16°  К. 

» ванны 33°  К. 

> воды  для  компрессовъ  ...  9°  К. 

Средній  °/ о влажности 73°/о 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  9 — 58  до 
0 — 58,  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  ьъ  одѣялахъ). 

тт  „ . Послѣ  ванны  съ  обертыва- 

Наблюдешя  до  ванны:  ніемъ: 


Вѣсъ  больнаго  71,200 
4°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

» гес4о  36,5  (78 
Черезъ  два  часа: 
Вѣсъ  ....  70,774 
4°  іп  ахіііа  36,7  (п. 

> гес4о  37  (80 


Вѣсъ  ....  70,949 
4°  іп  ахіііа  37,4  (п. 

» гес4о  37,8  (98 
Черезъ  3 1 і 2 часа: 

Вѣсъ  ....  70,599 
4°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гес4о  36,6  (70 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ- 
601  ртп. 


36)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі. 
Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое 
Температура  комнаты 
♦Средній  °/о  влажности . . 
Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больнаго  70,425 
4°  іп  ахіііа  36,4  (п. 

» гес4о  36,5  (80 
Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  70,200 
4°  іп  ахіііа  36  (л. 

> гес4о  36  (68 


тигіа4.  Ѵе  ^гп.  26/уііі. 
плечо  въ  10  ч.  12  м. 

. 15°  К. 

73К. 

Черезъ  часъ  послѣ  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ  ....  70,300 
4°  іп  ахіііа  35,9  (п. 

» гес4о  36,2  (75 
Черезъ  31І2  часа: 

Вѣсъ  ....  70,186 
4°  іп  ахіііа  36,1  (п. 

> гес4о  36,2  (66 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
239  ^гт. 

Потеря  потомъ  и испар.= 
155,  слюыою=84  ^гт. 


\ 
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37)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  Ѵе  рті.  21 1 у ііі. 
Температура  комнаты  16*  К. 

Средній  о/о  влажности  78°/о. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  9 ч.  55  м. 


Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больнаго  69,810 
1°  іп  ахіііа  36,7  (п. 

> гесіо  36,7  (76 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  69,477 
1°  іп  ахіііа  36,1  (п. 

> гесіо  36,2  (72 


Наблюденія  до  обертыванія: 

Вѣсъ  больного  . . . 67,950 
і°  іп  ахіііа  36,2  ( п. 

> гесіо  36,3  ( 70 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 67,922 

і°  іи  ахіііа  36  ( п. 

» гесіо  86,2  ( 62 


39)  Горячее  обертываніе  29/ѵш. 
Температура  комнаты 

> воды  для  простыни 
» воды  компрессовъ 

Вѣсъ  сухой  простыни 

> влажной 
» захваченной  воды 

Средній  °/ о влажности  . 
Обертыааніе  продолжалось  отъ  9 


Черезъ  часъ  послѣ  впрыс- 
киванія: 

Вѣсъ  ....  69,527 
і°  іп  ахіііа  36,4  (п. 

» гесіо  36,4  (72 

Черезъ  3*/г  часа: 

Вѣсъ  ....  69,376 
і°  іп  ахіііа  36,2  (п. 

> гесіо  36,4  (68 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ^ 
434  ртп. 

Потеря  потомъ  и испар.= 
337,  слюною=97  ртп. 

. . 17° К 
. . 35°  К 
. . 10°  К 
900  ртп. 

1850  > 

950  > 

773/4 
м. 

Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ 67,950 

і°  іп  ахіііа  35,9  ( п. 

» гесіо  36,2  ( 58 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ 6 7,, 880 

і°  іп  ахіііа  36,2  ( п. 

» гесіо  36,2  ( 66 

Общая  потеря  въ 

вѣсѣ  ....  =70  ^гт. 


16°  К. 
35°  К. 
. 10°  К. 
. . 1150 
. 2525 
. . 1375 
. 748/4 

55  до  10—55  м. 


38)  Горячее  обертываніе  28/ѵ^. 

Температура  комнаты 
» воды  для  простыни 
» воды  для  компрессовъ 
Вѣсъ  сухой  простыни  . . 

> влажной  

» захваченной  воды  . . 

Средній  о/о  влажности  . . . 

Обертываніе  продолжалось  отъ  10 — 5 до  11 — 5 
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Наблюденія  до  обертыванія: 
Вѣсъ  больного  . . .,66,750 
1°  іп  ахіііа  36,4  ( п. 

> гесіо  36,4  ( 72 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 66,729 

4°  іп  ахіііа  36,1  ( п. 

> гесіо  36,3  ( 64 


Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ 66,810 

4°  іп  ахіііа  36  ( п. 

> гесіо  36,4  ( 61 
Черезъ  Зі/г  часа: 

Вѣсъ 66,664 

4°  іп  ахіііа  36,2  ( п. 

> гесіо  36,2  ( 61 
Общая  потеря  въ 

вѣсѣ  ....  =86  ртп. 


40)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  Ѵа.  3*/ѵш. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10  ч.  9 м. 


Температура  комнаты 16е  К. 

Средній  °/ о влажности 813/4 


Наблюденія  до  впрыски- 
ванія: 


Черезъ  часъ  послѣ  вспры- 
скиванія: 


Вѣсъ  больного  . . . 67,610 
4°  іп  ахіііа  36,4  ( п. 

» гесіо  36,6  ( 78 

Черезъ  2 часа: 

— Вѣсъ • . 67,380 

і°  іп  ахіііа  36,1  ( п. 

» гесіо  36  2 ( 68 


Вѣсъ 67,380 

і°  іп  ахіііа  36,3  ( п. 

> гесіо  36,3  ( 75 

Черезъ  Зі/а  часа: 

Вѣсъ 67,308 

і°  іп  ахіііа  36,1  ( п. 

> гесіо  36,3  ( 60 
Общая  потеря 

въ  вѣсѣ  . =302  &гт. 
Потеря  пбтомъ  и 

пспар.  . . . =178  » 
Слюною =124  > 


41)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі  V».  31/ѵіп. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10 — 7 м. 

Температура  комнаты . 17*  К. 

Средній  °/ о влажности 753/*. 


Наблюденія  до  впрыски- 
ванія: 

Вѣсъ  больного.^  . . 68,325 
4°  іп  ахіііа  . 36,9  ( п. 

> » гесіо  .36,9  ( 84 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 67,989 

і°  іп  ахіііа  .36  ( п. 

» » гесіо  . 36,5  ( 78 


Черезъ  часъ  послѣ  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ  . * 68,059 

і°  іп  ахіііа  . 36,3  ( п. 

> » гесіо  . 36,4  ( 80 

Черезъ  3 1Ы  часа: 

Вѣсъ 67,961 

і°  іп  ахіііа  .36,4  ( и. 

» > гесіо  . 36,5  ( 60 

і 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
364  ртп. 

Потеря  пбтомъ  и испар.= 
256,  слюною=108  §рчп. 
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42)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  V з.  Ц іх. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  9 — 51  м. 


Температура  комнаты 17°  К. 

Средній  °/о  влажности 713/4. 

Наблюденія  до  впрыски-  Черезъ  часъ  послѣ  впры- 

ванія:  скиванія: 

Вѣсъ  больного.  . . 67,150  Вѣсъ 66,887 

і°  іп  ахіііа  . 36,6  ( п.  і іп  ахіііа  . 35,6  ( п. 

» » гесіо  . 36,7  ( 74  » > гесіо  . 36,1  ( 76 


Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 66,856 

і°  іп  ахіііа  .35,6  ( п. 

» > гесіо  .36  (72 


Черезъ  3 Ѵг  часа; 

Вѣсъ 66,856 

і°  іп  ахіііа  .35,8  ( п. 
» » гесіо  . 36,2  ( 59 

Общая  потеря  въ  вѣеѣ= 

294  ртп. 

Потеря  потомъ  и пспар.= 
183,  слюною^ТП  §;гт. 


43^  Горячая  ванна  съ  послѣд.  обертываніемъ  2/іх. 


Температура  комнаты 15°  К. 

» ванны * 33°  К. 

» воды  для  компрессовъ  ...  8°  К. 

Средній  °/ о влажности . . 723/4. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10 — 4 до 

11 — 4 м.  т.  -е.  26  м.  въ  ваниѣ  и 34  м.  въ  одѣялахъ). 

тт  „ . Послѣ  ванны  съ  обертыва- 

Наблюденія  до  ванны:  • 


Вѣсъ  больного.  . . 68,500 
і°  іп  ахіііа  . 36,7  ( п. 

» > гесіо  . 36,8  ( 74 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 68,020 

і іп  ахіііа  37,1  ( п. 

» » гесіо  .37,2  ( 75 


Вѣсъ 68,220 

і°  іп  ахіііа  . 37,7  ( п. 

» » гесіо  .37,9  ( 94 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ 67,853 

і°  іп  ахіііа  . 36,5  ( п. 

» » гесіо  . 36,9  ( 62 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
647  ртп.  . 


44)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  3/іх. 

Температура  комнаты 16°  К. 

» ванны  33°  К. 

» воды  для  компрессовъ  . . . 8°  И. 
Средній  °/о  влажности 82. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  9 — 50  до 
10 — 50  т.  е.  27  м.  въ  ваннѣ  и 33  м.  въ  одѣялахъ). 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больного.  . . 67,950 
і°  іп  ахіііа  . 36,5  ( п. 
» » гесіо  . 36,7  ( 75 


Послѣ  ванны  съ  обертыв. 

Вѣсъ  . 67.425 

і°  іп  ахіііа  . 38,1  ( п. 
» » гесіо  \ 38,4  ( І04 
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Черезъ  два  часа:  Черезъ  3%  часа: 

Вѣсъ 67,200  Вѣсъ  . 67,128 

і°  іп  ахіііа  . 36,9  ( п.  і°  іп  ахШа  . 36,7  ( п. 

» » гесіо  . 37,5  ( 80  » » гесіо  . 36,7  ( 62 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
822  ртп. 

45)  Горячее  обертываніе  4/іх. 

Температура  комнаты 17»  К. 

» воды  для  простыни  ....  34%  В. 
э холодныхъ  компрессовъ  . . 10°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни 900  §гш. 

> влажной 1,850  » 

» захвач.  воды 950  > 

Средній  °/о  влажности,.  83%. 

Обертываніе  продолжалось  отъ  10 — 2 до  11 — 2 м. 

Наблюденія  до  обертыванія:  Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  больного.  . . 67,900  Вѣсъ 67,950 

і°  іп  ахіііа  . 36,5  ( п.  і°  іп  ахіііа  .36,1  ( п. 

» » гесіо  . 36,6  ( 70  » > гесіо  . 36,3  ( 58 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  ЗѴ2  часа: 

Вѣсъ 67,898  Вѣсъ 67,900 

і°  іп  ахіііа  .36  ( п.  і°  іп  ахіііа  . 36,1  ( и. 

» > гесіо  . 36,1  ( 52  » » гесіо  . 36,2  ( 56 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ— 0. 

46)  Горячее  обертываніе  5/іх. 

Температура  комнаты 19°  К. 

> воды  для  простыни.  . 36°  К. 

» » > компрессовъ  10°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни 1,060  »тт. 

» влажной 2,190  > 

> захваченной  воды  . . . 1,130  > 

Средній  °/ о влажности 8ІѴ2. 

Продолжительность  обертыв.  отъ  9 — 48  до  10 — 48  м. 

Наблюденія  до  обертыванія:  Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  больного.  . . 69,175  Вѣсъ 69,160 

і°  іп  ахіііа  . 36,7  ( и.  і°  іп  ахіііа  .36,5  ( п. 

» » гесіо  . 36,9  ( 86  > » гесіо  . 36,8  ( 68 

Черезъ  два  часа:  Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ 69,098  Вѣсъ 68,993 

і°  іп  ахіііа  . 36,6  ( п.  і°  іп  ахіііа  . 36,5  ( п. 

» » гесіо  . 36,6  ( 62  > > гесіо  .36,6  ( 70 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
182  ^гт. 
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Больной  черезъ  нѣсколько  дней  выписался  изъ  госпиталя  съ  весьма 
замѣтнымъ  улучшеніемъчЪусІгорв  апазагса  совсѣмъ  исчезла,  азсіі’ъ  зна- 
чительно уменьшился.  Бѣлокъ  въ  мочѣ  все  еще  оставался,  но  въ  за- 
мѣтно меньшемъ  количествѣ. 


VI.  Бѣлавинъ,  36  лѣтъ  отъ  роду,  запасной  рядовой,  весьма  хоро- 
шаго тѣлосложенія.  Недѣли  за  двѣ  до  поступленія  въ  клиническій  го- 
спиталь заболѣлъ  вдругъ:  появился  сильный  ознобъ,  а затѣмъ  апа- 
загса  и уменьшенное  отдѣленіе  мочи.  Раньше  того,  по  разсказамъ,  не 
болѣлъ.  При  выслушиваніи  грудныхъ  органовъ  не  найдено  измѣненій 
ни  въ  легкихъ,  ни  въ  сердцѣ.  Моча  кровяниста,,  содержитъ  много 
бѣлку  и изъ  Форменныхъ  элементовъ  много  эпителіальныхъ  цилинд- 
ровъ, бѣлыхъ  кровяныхъ  шариковъ  и отдѣльно  красныхъ.  Суточное 
количество  1200 — 1500.  Удѣльный  вѣсъ  1010.  Діагнозъ — ИерІігРіз 
ригепсЬ.  асиіа. 


47)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  29|хн. 


Температура  комнаты 21°К. 

> ванны 33°К. 

> воды  для  компрессовъ  . . . 7°К. 

Средній  °/ о влажности 593|*. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  11 — 17  до 
12 — 17  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣялахъ). 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  88,575 
і°  іп  ахіНа  . 36,6  (п. 

> гесіо  . 37,3  (72 

Черезъ  два  часа: 

* Вѣсъ 87,655 

і°  іп  ахіііа  . 37,1  (п. 

> гесіо  . 37,8  (68 


Послѣ  ванны  съ  оберты- 
ваніемъ: 

Вѣсъ 87,925 

і°  іп  ахіііа  . 37,6  (п. 

» гесіо  . 38,1  (88 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ 87,530 

і°  іп  ахіііа  . 37,3  (п 
> гесіо  . 37,1  (73 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  — 
1045  ртп. 


48)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  30/хи. 


Температура  комнаты 19°  К. 

> ванны 33°  К. 

» воды  для  компрессовъ  . . . 1 7°  К. 

Средній  °|о  влажности 59Ѵ2. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10 — 26  до 
11 — 26  т.  е.  Ѵг  ч.  въ  ваннѣ  и Ѵг  ч.  въ  одѣялахъ). 

Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  88,650 
і°  іп  ахіііа  . 37,3  (п. 

> гесіо-.  37,3  (80 


Послѣ  ванны  съ  оберты- 
ваніемъ: 

Вѣсъ 88,300 

і°  іп  ахіііа  . 37,4  (п, 

> гесіо  . 38  (86 
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Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 88,000 

I®  іп  ахіііа  .37  (п. 

> гесіо  . 37,8  (80 


Черезъ  3 Чг  часа: 

Вѣсъ 87,914 

і*  іп  ахіііа  . ,36,9  (п. 

> гесіо  . 37,6  (76 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ  = 
736  ртп. 

49)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  шигіаі.  Ѵв  °тп.  31  /хи. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  правое  плечо  въ  10  ч.  52  м. 


Температура  комнаты  . 
Средній  °/о  влажности  . 

Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больнаго  87,750 
Iе  іп  ахіііа  . 37  (п. 

> гесіо  . 37,3  (86 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 87,325 

і*  іп  ахіііа  . 36,4  (п. 

> гесіо  . 37,1  (80 


19°  К. 

51*/*. 

Черезъ  часъ  нослѣ  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ 87,450 

Iе  іп  ахіііа  . 36,6  (п. 

> гесіо  . 37,2  (82 

Черезъ  3 */г  часа: 

Бѣсъ 87,239 

!•  іп  ахіііа  . 36,5  (п. 

> гесіо  . 37,3  (82 

Общая  ^потеря  въ  вѣсѣ  = 
511  §тт. 

Потеря  пбтомъ  и пспар.= 
339,  слюною  = 172  е:гт. 


Подъ  вліяніемъ  двухъ  ваннъ  и одного  обертыванія  отеки  стали 
замѣтно  уменьшаться,  но,  къ  сожалѣнію,  леченіе,  по  независящимъ 
отъ  меня  обстоятельствамъ,  не  было  доведено  до  конца. 


VII.  Антоновъ,  52  лѣтъ,  отставной  рядовой,  хорошаго  тѣлосложе- 
нія. За  три  недѣли  до  поступленія  въ  госпиталь  сильно  простудился 
послѣ  бани  и вскорѣ  затѣмъ  появилась  прежде  опухоль  лида,  а потомъ 
живота  и ногъ.  При  изслѣдованіи  въ  госпиталѣ  найдено:  эмфизематоз- 
ность  легкихъ  и катарръ  крупныхъ  бронхъ.  Сердце  немного  прикрыто 
легкими.  Тоны  сердца  чисты.  Артеріи  склерозпрованы.  Въ  мочѣ  до- 
вольно большое  количество  бѣлка  и эпителіальныхъ  и мелкозернистыхъ 
цилиндровъ  и безцвѣтныхъ  кровяныхъ  тѣлецъ.  Количество  мочи  1700. 
Удѣльный  вѣсъ  1010.  Нубгорз  апазагса  и небольшой  азсіі’ъ.  Діагнозъ  — 
КерЫгШз  рагепсЬ.  сЪгопіса. 


50)  Горячая  ванна  съ  послѣд.  обертываніемъ  29/'хіі. 


Температура  комнаты 21е  К. 

» ванны 33°  К. 

у воды  для  компрессовъ  . . 7°  К. 

Средній  •/ о влажности 593/4. 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  11 — 22  до 
12 — 22  т.  е.  25  м.  въ  ваннѣ  и 35  м.  въ  одѣялахъ). 
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Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  65,200 
1°  іп  ахіПа  . 36,8  (п. 

» гесіо  . 37,2  (64 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 64,220 

1°  іп  ахіПа  . 37  (п. 

> гесіо  . 37,5  (56 


51)  Горячая  ванна  съ  обертываніемъ  30/х п. 

Температура  комнаты 19°Я. 

> ванны 33°  К. 

> воды  для  компрессовъ  ...  7е  К. 

Средній  °/ о влажности 59Ѵг 


Продолжительность  ванны  съ  обертываніемъ  часъ  (отъ  10  — 32 
11  ч.  32  м.  по  получасу). 


Послѣ  ванны  съ  оберты- 
ваніемъ: 

Вѣсъ 64,500 

1°  іп  ахіПа  . 37,5  (п. 

» гесіо  . 38.5  (74 
Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ 64,120 

і°  іп  ахіПа  . 36,8  (п. 

» гесіо  . 37,6  (60 

Общая  потеря  въ  вѣсѣ  — 
1080  ртп. 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больнаго  65,010 
і°  іп  ахіПа  36,8  (п. 

» гесіо  37,3  (70 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  64,150 
1°  іп  ахіПа  36,5  (п. 

» гесіо  37,5  (50 


Послѣ  ванны  съ  обертыва- 
ніемъ: 

Вѣсъ  ....  64,300 
і°  іп  ахіПа  37,2  (п. 

> гесіо  38,3  (74 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ  ......  63,962 

і°  іп  ахіПа  36,7  (п. 

> гесіо  37,2  (52 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
1048  ^пп. 


62)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  шигіаі.  Ѵе  ^г.  31 /хн. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10  ч.  55  м. 


Температура  комнаты 
Средній  °/о  влажности 

Наблюденія  до  впрыскива- 
нія: 

Вѣсъ  больнаго  64,675 
і°  іп  ахіПа  36,5  (п. 

» гесіо  37,1  (60 

Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ  ....  64,120 
і°  іп  ахіПа  %35,9  (и. 

> гесіо  36,5  (52 


19°К. 

. . 513/4 

Черезъ  часъ  послѣ  впры- 
скиванія: 

Вѣсъ  ....  64,310 
і°  іп  ахіПа  35,6  (и* 

» гесіо  36,6  (56 

Черезъ  ЗУг  часа: 

Вѣсъ  ....  64,050 

і°  іп  ахіПа  36,2  (и. 

> гесіо  36,7  (55 
Общая  потеря  въ  вѣсѣ- 
625  ^гш. 

Потеря  потомъ  и испари 
402,  слюною=223  ртп. 


до 
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53)  Подкожное  впрыскиваніе  ріі.  тигіаі.  Чь  ^г.  */і. 

Впрыскиваніе  сдѣлано  въ  лѣвое  плечо  въ  10  ч.  46  м. 

Температура  комнаты 18°  К. 

Средній  °/о  влажности 55. 

Наблюденія  до  впрыскива-  Черезъ  часъ  послѣ  впры 
вія;  скпванія; 


Вѣсъ  больнаго  64,425 
і°  іп  ахіііа  36,5  (п. 

> гесіо  37,1  (62 


Вѣсъ  ....  63,900 
і°  іп  ахіііа  36,2  (п. 

» гесіо  36,5  (64 


Черезъ  два  часа: 


Черезъ  34/г  часа: 


Вѣсъ  ....  63,743 
і°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гесіо  36,7  (56 


Вѣсъ  ....  63,743 
і°  іп  ахіііа  36,4  (п. 

» гесіо  36,8  (54 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
682  ^гт. 

Потеря  пбтомъ  и испар.= 
425,  слюною  257  ^гш. 


54)  Горячее  обертываніе  5/і. 

Температура  комнаты  18°  К. 

> воды  для  простыни  . . . 354/2°  К. 

» воды  для  компрессовъ  ...  8°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни 1325 

> влажной  > . . • 2675 

> захваченной  воды 1350 

Средній  °/о  влажности 603/4 


Продолжительноеть  обертыванія  отъ  10 — 52  м.  до  11  — 52  м. 


Наблюденія  до  обертыванія: 


Послѣ  обертыванія: 


Вѣсъ  больнаго  63,750 
і°  іп  ахіііа  . 36,5  ( п. 
> гесіо  . 37,2  ( 60 


Вѣсъ  ....  63,750 
іо  іп  ахіііа  36,4  (п. 

» гесіо  37  (55 


Черезъ  два  часа: 


Черезъ  ЗѴг  часа: 


Вѣсъ  ....  63,710 

і°  іп  ахіііа  36,2  (и. 

» гесіо  36,9  (52 


Вѣсъ  ....  63,664 
і°  іп  ахіііа  36,5  ( п. 

> гесіо  36,9  (56 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 


86  2,'гт . 

55)  Горячее  обертываніе  6/і. 

Температура  комнаты 20°  К. 

> воды  для  простыни  ....  38°  Н. 

> воды  для  компрессовъ  ...  8°  К. 

Вѣсъ  сухой  простыни 1000. 

> влажной  > 2250. 

» захваченной  воды 1250. 

Средній  °/ о влажности 574/4. 


Продолжительность  обертыванія  отъ  10 — 35  м.  до  11 — 35  м. 
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Наблюденія  до  обертыванія: 

Вѣсъ  больнаго  63,225. 
і°  іп  ахіііа  . 36,4  ( п. 

> гесіо  . 37,1  ( 56 

Черезъ  два  часа: 

Вѣеъ  ....  63,175 
і°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гесіо  36,8  (54 


Послѣ  обертыванія: 

Вѣсъ  ....  63,250 
і°  іп  ахіііа  36,2  (п. 

» гесіо  37  (54 

Черезъ  ЗѴг  часа: 

Вѣсъ  ....  63,080 
4°  іп  ахіііа  36,3  (п. 

> гесіо  36,8  (54 


Общая  потеря  въвѣеѣ^ 
145  дгш. 


56)  Горячая  ванва  съ  послѣд.  обертываніемъ  7/і. 
Температура  комнаты  

> ванны 

> воды  для  компрессовъ  . 

Средній  */о  влажности 

Продолжительность  ванны  съ  обертываністъ  часъ 
11  — 40  м.  по  получасу,). 


Наблюденія  до  ванны: 

Вѣсъ  больного.  . . 63,325 
І°  іп  ахіііа  .36,6  ( п. 

> > гесіо  .37,1  ( 60 
Черезъ  два  часа: 

Вѣсъ 62,550 

і°  іп  ахіііа  .36,7  ( п. 

» > гесіо  .37,5  ( 58 


20°  К, 

33°  К. 

7°  К. 

563|4. 

(отъ  10  — 40  до 

Послѣ  ванны  съ  обертыва- 
ніемъ: 

Вѣсъ 62,725 

і°  іп  ахіііа  . 37,2  ( п. 

» > гесіо  .38,2  ( 68 

Черезъ  3 1І%  часа: 

Вѣсъ  62,500 

і1  іп  ахіііа  .36,5  ( п. 

> > гесіо  . 37,2  ( 56 


Общая  потеря  въ  вѣсѣ= 
825  ртп. 


Подъ  вліяніемъ  потогоннаго  леченія  отеки  совершенно  исчезли,  но 
въ  вючѣ  оставались  еще  слѣды  бѣлка.  Черезъ  нѣсколько  дней  боль- 
ной выписался  изъ  госпиталя,  чувствуя  себя  совершенно  здоровымъ. 


Положенія. 


1)  Горячія  ванны  съ  послѣдовательнымъ  обертываніемъ  должны 
быть  отнесены  къ  самымъ  дѣйствительнымъ  п надежнымъ  пото- 
гоннымъ средствамъ. 

2)  Клиническое  примѣненіе  (въ  формѣ  инъекцій)  ріі.  типа!, 
какъ  потогоннаго  средства,  требуетъ  осторожности  въ  виду  воз- 
можнаго осложненія  со  стороны  сердечной  дѣятельности. 

3)  Горячія  влажныя  обертыванія,  какъ  потогонное  средство, 
не  оправдываютъ  своего  назначенія. 

4.  Заболѣванія  лимфатическихъ  железъ,  при  казарменномъ 
размѣщеніи  войскъ,  составляютъ  довольно  обычное  явленіе.  • 

5)  Измѣренія  окружности  груди,  при  пріемѣ  новобранцевъ, 
не  должны  имѣть  рѣшающаго  значенія  въ  томъ  случаѣ,  если  об- 
щее состояніе  здоровья  вполнѣ  удовлетворительно. 

6)  Въ  виду  небольшихъ  суммъ,  отпускаемыхъ  на  содержаніе 
фельдшерскихъ  школъ  въ  войскахъ,,  лучше  было  бы  устроить  для 
каждой  дивизіи  одну  фельдшерскую  школу. 


■ 

. 
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Таблица  № 1.  Колебанія  вѣса  тѣла,  і 

и пульса  подъ  вліяніемъ 

горячихъ  ваннъ 

съ  послѣдѳвательныіѵіъ  обертываніемъ. 

о 

г 

ФАМИЛІИ 

Температур, 
комнаты  поК. 

Средній  °/о 
влажности. 

Температур, 
холод,  компр. 

Температур, 
ванны  поК. 

Продолжит. 

пребыванія. 

В 

ь С ъ 

Т Ѣ л 

А. 

Общая  вѣсовая 
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1° 
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х і 1 1 

а. 

1° 

і п 

г е с 

) І 0. 

Г 

1 у л 

ь с 

ъ. 

«е 

я 

ч 

Въ 
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Въ  шер 
одѣяд. 

До 

ванны. 

Черезъ 

часъ. 

Черезъ 
2 часа. 

Черезъ 
3'/»-4  ч. 

д° 

ванны 

рн  § 
Д & 

Черезъ 
2 часа. 

Черезъ 

& 

ІСО 

До 

ванны. 

Черезъ 

часъ. 

Черезъ 
2 часа. 

0 * 

Л і 
$ 

До 

ванны, 

Черезъ 

часъ. 

Черезъ  1 
2 часа-  1 

ё * 

Когда  сдѣ 
ванна. 

1 

ДРПГАНЪ. 

17 

_ 

9 

32 

30 

30 

80,450 

79,700 

79,550 

79,400 

1050 

36,4 

38,1 

37,5 

3' 

I1 

36,8 

38,6 

38 

37,6 

50 

бі 

50 

50 

10  ч.  20  м. 

1 2 

17 

- 

11 

32 

30 

30 

81,300 

80,250 

79,975 

79,850 

1450 

37,1 

37,8 

37,3 

3', 

,3 

37,3 

38,4 

37,7 

37,5 

54 

60 

57 

54 

.10  . 15  . 
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САВОЛАЙНЕ. 

17 

- 

10 

32 

20 

30 
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36,7 

37,7 

37,4 

31 

,2 

37,2 
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37,9 
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90 
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84 
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4 

17 

- 

9 

32 

20 

30 
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3( 

,7 
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36,9 

78 

96 

78 

80 
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5 

19 

- 

11 

32 

20 

30 
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37 
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37,3 

31 

,2 
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84 

99 

86 

84 

10  . 23  . 
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УШАКОВЪ. 

16 

- 

8 

32 

30 

30 
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36,5 

38,3 

37,8 

31 

7 
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82 

ПО 

84 

84 
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17 

- 

11 

32 

30 

30 
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38,1 

37,3 

31 

',5 
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90 
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80 
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ИВАНОВЪ. 

17 

72'/* 

9 

33 

26 

35 
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37,4 

38 
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31 

,9 
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70 

63 

66 
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9 

16 
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10 

33 

20 

40 
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62 

80 

72 

63 
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17 
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92 

75 

68 
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66 

84 

78 

70 
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12 

16 
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а 

33 

30 

30 
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38  ' 

37,3 

3 

,3 

36,8 

38,4 
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68 

96 

80 

74 
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13 

17 
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9 

33 

27 
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37,3 

36,9 

37 

37 

38 
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67 

80 

68 

65 
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14 

15 
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9 
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35 
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63,593 
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36,8 

37,6 
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31 

,2 

36,9 
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70 

86 

75 

70 
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БУБНОВЪ. 
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9 

33 

25 
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3 

л 
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88 
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16 
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9 

33 

25 
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78 

98  [ 

80 

70 
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17 

16 
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8 

33 

26 

34 
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647 

36,7 

37,7 

37,1 
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,5 

36,8 
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74 

94 

75 

62 

10  . 4 . 

18 

16 

82°/о 

8 

33 

27 

33 

67,950 

67,425 

67,200 

67,128 

822 

36,5 

38,1 

36,9 

36 

36,7 

38,4 

37,5 

36,7 

75 

104 

80 

62 

9 « 50  > 

19 

БѢЛАВИНЪ. 

21 

693/* 

7 

33 

25 

35 

88,575 

87,925 

87,655 

87,530 

1045 

36,6 

37,6 

37,1 

1 

,3 

37,3 

38,1 

37,8 

37,1 

72 

88 

68 

73 

11  » 17  > 

20 

19 

59*/з 

7 

33 

30 

30 

88,650 

88,300 

88,000 

87,914 

736 

37,3 

37,4 

37 

4 

,9 

37,3 

38 

37,8 

.37,6 

80 

86 

80 

76 

10  я 26  . 

1 21 

АНТОНОВЪ. 

21 

593/* 

7 

33 

25 

35 

65,200 

64,500  ' 

64,220 

1 64,120 

1080 

36,8 

37,5 

37 

36 

,8 

37,2 

38,5 

37,5 

37,5 

64 

74 

56 

60 

11  . . 

і 22 

19 

59'/» 

7 

зз  - 

30 

30 

65,010 

64,300 

64,150 

63,962 

1048 

36,8 

37,2 

36,5 

36 

,7 

37,3 

38,3 

37,5 

37,2 

70 

74 

50 

52 

10  » 32  > 1 

23 

20 

563/< 

7 

33 

30 

30 

63,325 

62,725 

62,550 

62,500 

825 

36,6 

37,2 

1 

36,7 

30,5 

37,1 

38,2 

37,5 

37,2 

60 

68 

58 

56 

10  » 40  > 

/ 


Таблица  N°  2.  Колебанія  вѣса  тѣла,  Г и пульса  подъ  вліяніемъ  пилокарпина. 

- 

^ * 
$5 

ФАМИЛІИ. 

Температура 
комнаты  по  К. 

Средній  °/о  вла- 
жн.  комнаты. 

В Ъ С 

Ъ Т ѣ 

Л А. 

Т° 

1 N А > 

: і 

А. 

Т( 

> 1 N ВЕСТ 

0. 

ПУЛ 

ь С ъ. 

Когда  сдѣлано 

подкож.  впрыск. 

Доза  впрыски- 
ванія въ  гра- 
нахъ. 

До 

впрыски- 

ванія. 

Чрезъ 

часъ. 

Чрезъ 
2 часа. 

Чрезъ 
3‘/з-4  ч. 

Общая 
потеря 
за  ЗѴ»-4. 

Потеря  вѣса. 

Довпры- 

скива- 

нія. 

Черевъ 

часъ. 

Черезъ 
2 часа. 

Чрезъ 
3*/а-4  ч. 

До  й 

впрыск. 

Чрезъ 

часъ. 

Чрезъ 
2 часа. 

Чрезъ. 
3 V»  4ч 

До 

вспры- 

скив. 

Чрезъ 

част». 

Чрезъ. 
2 часа. 

Чрезъ. 
3'/г-4  Ч. 

Слюной 

Пбтомъ 

1 1 

САВОЛАЙНЕ.  . . . 

18 

60,175 

59,700 

59,634 

59,609 

566 

193 

373 

37 

36,5 

36,4 

36,8 

37,3 

37,1 

37 

37,3 

72 

72 

72 

70 

10  4,52 

V8 

1 а 

17 

- 

60,550 

60,443 

60,418 

60,343 

207 

53 

154 

37 

36,7 

36,5 

36,7 

37,2 

37 

36,9 

37,1 

80 

75 

69 

66 

10 

4 

V» 

І 3 

18 

- 

60,650 

60,375 

60,126 

60,099 

551 

303 

248 

37 

36,9 

36,5 

36,6 

37,2 

37 

37 

36,9 

78 

78 

78 

75 

10 

15 

щ. 

4 

18 

- 

60,400 

60,075 

59,992 

59,867 

533 

319 

214 

36,9 

36,6 

36,7 

36,7 

37,2 

37,1 

37,1 

37,1 

80 

81  - 

78 

72 

10 

23 

ч* 

1 5 

ИВАНОВЪ.  . . . 

17 

60°/о 

70,375 

69,975 

69,870 

69,767 

608 

-301 

307 

36,3 

36 

36,1 

36,4 

+36,7 

36,4 

36,3 

36,6 

54 

60 

62 

56 

10 

20 

Щщ, 

6 

17 

[58‘|  а 

70,310 

70,075 

70,059 

70,014 

296 

158 

138 

36,2 

36,1 

36,2 

36,3 

І36,5 

зр,з 

36,5 

36,6 

56 

61 

60 

58 

10 

25 

щ 

1 

16 

673|4 

70,800 

70,325 

70,125 

70,087 

713 

314 

399 

36,7 

35,8 

36 

36,4 

| 37 

36,3 

36,4 

36,8 

58 

80 

67 

65  . 

10 

9 

V3 

8 

15 

623|4 

65,450 

65,013 

64,954 

64,854 

596 

222 

374 

36,5 

36 

35,8 

36 

36,8 

36,3 

36,2 

36,4 

66 

67 

62 

60 

10 

10 

% 

9 

15 

72?  |4 

64,775 

' 64,150 

64,065 

63,965 

810 

299 

511 

37 

36,2 

35,8 

36,2 

37,2 

36,5 

36,3 

36,3 

68 

68 

64 

60 

10 

14 

Чз 

1° 

17 

76°|о 

59,950 

59,538 

59,138 

59,015 

935 

411 

524 

36,8 

36 

35,6 

36 

37 

36,1 

36 

36,1 

52 

62 

56 

50 

10 

4 

Чз 

11 

БУБНОВЪ 

15 

73°|о 

70,425 

70,300 

70,200 

70,186 

239 

84 

155 

36,4 

35,9 

36 

36,1 

36,5 

36,2 

36 

36,2 

80 

75 

68 

66 

10 

12 

Че 

12 

16 

78°/о 

69,810 

69,527 

69,477 

69,376 

434 

97 

337  . 

36,7 

36,4 

36,1 

36,2 

36,7 

36,4 

36,2 

36,4 

76 

72 

72 

68 

9 

55 

Чз 

13 

• 16 

81 3/4 

67,610 

67,380 

67,380 

67,308 

302 

124 

178 

36,4 

36,3 

36,1 

36,1 

36,6 

36,3 

36,2 

36,3 

78 

75 

68 

60 

10 

9 

Чз 

і 14 

17 

753/« 

6 8,325 

68,059 

67,989 

67,961 

364 

108 

256 

36,9 

36,3 

36 

36,4 

36,9 

36,4 

36,5 

36,5 

84 

• 80 

78 

60 

10 

7 

Чз 

1 45 

17 

713/4 

67,150 

•66,867 

66,856 

66,856 

294 

111 

183 

36,6 

35,6 

35,6 

35,8 

36,7 

36,1 

36 

36,2 

74 

76 

72 

59 

9 

51 

% 

16 

19 

51 3/4 

87,750 

87,450 

87,325 

87,239 

511 

172 

339 

37 

36,6 

36,4 

36,5 

37,3 

37,2 

37,1 

37,3 

83 

82 

80 

82 

10 

52 

Чз 

17 

БѢЛАВИНЪ 

19 

513/« 

64,675 

64,310 

64,120 

64,050 

625 

223 

1 402 

36,5 

35,6 

35,9 

36,2 

37,1 

36,6 

36,6 

36,7 

60 

56 

52 

55 

10 

55 

Чз 

18 

АНТОНОВЪ.  . . . 

18 

5б°/о 

61,425 

63,1)00 

63,743 

63,743 

682 

- 257 

425 

36,5 

36,2 

36,3 

36,4 

37,1 

36,5 

36,7 

36,8 

62 

64 

56 

54 

10 

46 

' 1 16 

Таблица  № 3.  Колебанія  вѣса  тѣла,  і 

и пульса  подъ  вліяніемъ  горячихъ  обертываній. 

1 й 
! ^ 
*і 

ФАМИЛІИ. 

Температура 
комнаты,  по  В 

Средній  °/ о вла- 
жности коми. 

1°  воды  для  про- 
стынь по  В,. 

і°  холод,  ком- 
пресовъ  по  В. 

Вѣсъ  сухой  про- 
стыни. 

1 Вѣсъ  влажной 

| простыни. 

Вѣсъ  захвачен- 
ной воды. 

В Ѣ С 

Ъ Т 1 

і Л А. 

і п а 

х і 1 1 

а. 

і°  і п 

г е с 

1 0. 

П 

У Л. 

Ь С 

ъ, 

Когда  сдѣлано 
обертываніе. 

До 

обертыв. 

Черезъ 

часъ. 

Черезъ 
2 часа. 

Черезъ 
3'/а-4  ч. 

Общая 
потеря 
за  время 
опыта. 

До 

бберт. 

Через 

часъ. 

Через 
2 часа'. 

Через 
З'/з- 
4 ч. 

До 

оберт. 

Через 

часъ 

Через 
2 час. 

Черезъ 
З'И  ч. 

До 

оберт. 

Через 

чаЛ>. 

Через 
2 ч. 

Через 

3 '/»- 

4 ч. 

! і 

ДРИГАНЪ. 

17 

— 

83 

11 

900 

1850 

950 

80,300 

80,220 

80,240 

80,114 

186- 

36,8 

36,7 

36,7 

36,6 

37,1 

36,8 

36,9 

37,3 

56 

50 

52 

52 

10  ч.  15  ы. 

і 2 

САВОЛАЙНЕ. 

17 

- 

33 

11 

1150 

2525 

1375 

61,425 

61,375 

61,369 

61,360 

65 

36,6 

36,5 

36,6 

36,6 

37,1 

37,1 

36,9 

37,2 

87 

80 

72 

74 

10  » 35  я 

1 3 

19 

- 

33 

11 

1150 

2325 

1175 

60,180 

60,150 

60,130 

60,100 

80 

36,7 

36,5 

36,7 

36,7 

37 

36,9 

36,9 

37 

80 

64 

66 

64 

10  . 12  » 

: 4 

УШАКОВЪ. 

17 

- 

'33 

10 

1150 

2075 

1025 

71,575 

71,575 

71,486 

71,411 

164 

37,1 

36,6 

36,7 

36,6 

37,7 

37 

37 

37,2 

90 

81 

72 

75 

10  я 25  я 

5 

ИВАНОВЪ. 

16 

643/< 

35 

12 

650 

1300 

650 

70,840 

70,800 

70,767 

70,717 

123 

36,1 

36,2 

36,4 

36,7 

36,8 

36,6 

36,7 

36,9 

56 

50 

50 

55 

10  . 20  . 

6 

16 

663/* 

35 

11 

020 

1975 

1055 

» 71,000 

70,975 

70,975 

70,972 

28 

36,5 

36 

" 36,1 

36,5 

36,7 

36,6 

36,6 

36,7 

62 

57 

60 

58 

10  . 15  » 1 

I 7 

16 

663/4 

35 

К 

920 

1975 

1055 

70,175 

70,200 

70,136 

70,111 

64 

36,4 

36,1 

36,2 

36,5 

36,7 

36,6 

36,6 

36,9 

64 

58 

56 

59 

10  я 10  > 

8 

16 

74°/о 

35 

9 

1000 

2050 

1050 

65,050 

65,100 

65,048 

65,028 

22 

36,7 

36,3 

36,5 

37 

36,8 

36,8 

36,9 

37,1 

62 

56 

62 

62 

9 » 57  > 

9 

16 

78°/о 

35 

12 

900 

1850 

950 

60,625 

60,600 

60,542 

60,482 

143 

36,8 

36,3 

36,6 

36,6 

36,8 

36,7 

36,8 

36,8 

64 

55 

56 

53 

10  я 18  , 

і 10 

БУБНОВЪ. 

17 

773Д 

35 

10 

900 

1Й50 

950 

67,950 

67,950 

67,992 

67,880 

70 

36,2 

3.5,9 

36 

36,2 

36,3 

36,2 

36,2 

36,2 

70 

58 

62 

66 

10  я 5 > 1 

1 11 

16 

74 3І< 

35 

10 

1150 

2525 

1375 

66,750 

66,810 

66,729 

66,664 

86 

36,4 

36 

36,1 

36,2 

36,4 

36,4 

36,3 

36,2 

72 

.61 

64 

61 

9 » 55  > 

■ 1 12 

17'/» 

83°/о 

34' /а 

10 

900 

1850 

950 

67,900 

67,950 

67,898 

67,900 

0 

36,5 

36,1 

36 

36,1 

36,6 

36,3 

36,1 

36,2 

70  ‘ 

58’ 

52 

56 

10  . 2 , 

1 13 

19 

81'/а 

36 

10 

1060 

2190 

ИЗО 

69,175 

69,160 

69,098 

68,993 

182 

36,7 

36,5 

36,6 

36,5 

36,9 

36,8 

36,6 

36,6 

86 

68 

62 

70 

9 . 48  » 

! 14 

АНТОНОВЪ. 

18 

603/4 

35'/а 

8 

1325 

2675 

1350 

63,750 

63,750 

63,710 

63,664 

86 

36,5 

36,4 

36,2 

36,5 

37,2 

37 

36,9 

36,9 

60 

55 

52 

56 

10  » 52  * 

13 

20 

67 '/« 

38 

8 

1000 

2260 

1250 

63,225 

63,250 

63,175 

63,080 

145 

36,4 

36,2 

36,3 

36,3 

37,1 

37 

36,8 

36,8 

56 

54 

54  ( 

54 

10  » 35  » 

О П Е Ч А Т К И 


'траница 

Строка 

Напечатано: 

в 

4 свизу 

бе 

21 

3 сверху 

обертываніямъ 

— 

15  » 

останется 

28 

11  снизу 

подаетъ 

— 

6 » 

совершаетси 

Слѣдуетъ  читать: 
бег 

обертываніемъ 

остается 

падаетъ 

совершается 
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